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Koniğin Temel Elemanları — | 

















n I 
> Düzlemde sabit bir noktaya uzaklığının, sabit bir | i 
doğruya uzaklığı oranı sabit olan noktaların geo- | 
metrik yerine konik denir. i 
— £ 
F i D M (doğrultman) 
Gen 
İ 
M ç 1 > Koniğin odağından geçen ve doğrultmana dik 





İ 





Burada sabit doğruya koniğin doğrultmanı (4), 
sabit noktaya koniğin odağı (F), sabit orana da | 
koniğin dış merkezliği (e) ve bunların hepsine de 
koniğin temel elemanları denir. | 


> Konik üzerindeki herhangi bir nokta P olmak 
üzere P den geçen ve £ doğrultmanını dik ke- 
sen doğru ile £ nin kesim noktası M olmak üzere 





(FP 


koniğin denklemi, e —e iİleverilir. 


İMP 














olan doğruya koniğin ekseni denir. Koniğin ek- | 
seni ile doğrultmanının kesiştiği nokta D ile gös- 
terilir. 


Her konik kendi eksenine göre simetriktir. 









Koniğin ekseni ile kesiştiği noktalara koniğin tepe 
noktaları denir. Bir koniğin T tepe noktası ya DF 
doğru parçası üzerinde ya da doğru parçasının 
dışındadır. 


DF doğru parçası üzerinde olan tepe noktası, 


rte 
ite 





: DF doğru parçasının dışında olan 


tepe noktası T — Mimi 
1—e 





e#il biçimindedir. 
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— Koniğin Temel Elemanları — Il 
Örnek — 1 


Analitik düzlemde doğrultman doğrusunun 


denklemi x --3 ve konik üzerindeki bir nokta | 


P(1, 3) veriliyor. 


Koniğin odak noktası F(5, 0) olduğuna göre, dış 


merkezliği aşağıdakilerden hangisidir? 


AZ B) o 1 D) 


A, Çözüm 


Bir koniğin dış merkezliği, konik üzerindeki herhangi | 


bir noktanın odağa uzaklığının doğrultmana uzaklığına 


oranıdır. 


Şekilde görüldüğü 





ve P(1, 3) noktası- 
nın Oo doğrultmana 
uzaklığı 4 birim dir. 
Buna göre koni- 
ğin diş merkezliği, 





Cevap D 








gibi, |PF| < 5 birim | 





54 








Örnek — 2 


Odağı F (-2, 3) noktası ve doğrultmanı 
3x — 4y #3 - 0 doğrusu olan koniğin üzerinde- 
ki bir nokta P(1, -1) olduğuna göre, koniğin dış 

merkezliği aşağıdakilerden hangisidir? 
1 5 3 5 
A)— B) — C)— — 1 
e e 


A, Çözüm 


Verilen bilgilere göre 
yandaki şekil çizildi- 


P(1,-1) 


ğinde; 


pe 
3Xx-4y:3-0 


İPFİ < (4 —(—2)7 (1 3) - br 
3.1—4.(— 
32 4(—4)” 
Buna göre, koniğin dış merkezliği, 


PHİ 


e Pr — 2 bulunur. 
ppj 2 





Cevap B 











TEST -1 


1. Analitik düzlemde doğrultman doğrusunun 
denklemi x -—5 ve konik üzerindeki bir nokta 
P(-1, 2) veriliyor. 

Koniğin odak noktası F(1, 0) olduğuna göre, dış 
merkezliği aşağıdakilerden hangisidir? 


AZ B 


sonuç yayınları 


2. Odağı F(1, 4) noktası ve doğrultmanı 
XxX *y—3 0 doğrusu olan koniğin üzerindeki bir 
nokta P(3, 2) olduğuna göre, koniğin dış mer- 
kezliği aşağıdakilerden hangisidir? 
v2 212 412 


A)— B) 3 e işi E)2. 


5 C)1 


LE GLZL EE 














Koniğin Temeli Elemanları — ill 
Örnek 


Analitik düzlemde odak noktası F(0, 6) ve doğ- 


rultman doğrusunun denklemi y-—4 olan bir 


konik veriliyor. 


P(3, 2) noktası konik üzerinde bir nokta olduğu- 


na göre, koniğin dış merkezliği kaçtır? 


2 


AZ Bİ Oz 


i. Analitik düzlemde odak noktası F(0, 5) ve doğ- 
rultman doğrusunun denklemi y — 1 olan bir 
konik veriliyor. 


P(2,3) noktası konik üzerinde bir nokta olduğu- 
na göre, koniğin dış merkezliği kaçtır? 


v2 


A) za B) /2 C) 2 


- 
Li 
S 

—. 
< 
— 
- 
z 
2 
beni 
z 
R 
S 
w 





Verilen bilgilere göre 
yandaki şekil çizildiğin- 
de, 


İPFİ — /(8— 0) 4(2—6)” -5 br 


|IPH|-6 br dir. 


Buna göre, koniğin dış merkezliği, 


2. Analitik düzlemde odak noktası F(0, -4) ve 
doğrultman doğrusu y - 2 olan bir konik verili- 
yor. P(2, —-2) noktası konik üzerinde bir nokta 
olduğuna göre, koniğin dış merkezliği kaçtır? 


4.B:2.B 




















Koniğin Temel Elemanları — iV 
Örnek — 1 


Odağı F(-1, 2) noktası, 


doğrultmanı d: 2x-y 4-5-0 doğrusu olan 
konik veriliyor. 


Buna göre, koniğin odağından geçen ve doğ- 
rultmanı dik kesen doğrunun (koniğin ekseninin) - 


denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)x-y-3-0 B)2x4-y-5-0 
C)x-2y-3-0 D)x*-y-0 
E)x*2y -0 


> m,-2 dir. 


ru £ olsun. 





dL£>m,.m,s—1 


2.m,z-İ > Mm, 2 bulunur. 
Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denkleminden; 
> &y-2- -İ 1 


> /:x42y-3-0 bulunur. 


Odağı F(2, 1) noktası ve doğrultmanı 


Bulacağımız doğ- 


bir 





Örnek —- 2 


Odağı F (3, 2) noktası ve doğrultmanı i 
d:x#y—4-0 doğrusu olan bir konik veriliyor. | 
Bu koniğin odağından geçen ve doğrultmanını | 
dik kesen doğru £ olmak üzere d doğrusuile | 
£ doğrusunun kesim noktasının (D noktasının) | 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (1,3) B)(-2,5) o) Ç s) 
» (5-3) az) 
ZAR. Çözüm 


İİ d:xs4y—-4-0—> m,--1İ 


İdı:— mg.m,5—İ 


| > —1.m,--1 >—m,z1 bulunur. 


İİ Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denkleminden; 


| > 4y—2-1(x—3) 


> /:x-—y-—1-0 bulunur. 


İl dve / nin kesim noktasını bulmak için ortak çözüm | 


yapılır. 
x#y—4-0 
x-y-—1-0 


—-5y zi bulunur. 


Buna göre, kesim noktası G. > bulunur. 





TEST -3 


d:3x-2yx5-0 doğrusu olan bir konik ve- 

riliyor. Buna göre, koniğin odağından geçen ve 

doğrultmanını dik kesen doğrunun ( koniğin ek- 

seninin) denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)2x-3y—7-0 i B)x43y-5-0 

C)2x-3y13-0 D)2x43y—1-0 
E3y12x:7 <0 


. 
Le 
çi 
2 
R 
. 
a 
Z 
a 
İmal 
z 
NR 
© 
w 


Np 


Odağı F(-2, 1) noktasi ve doğrultmanı 
d:x-y-4-5-0 doğrusu olan bir konik veriliyor. 
Bu koniğin odağından geçen ve doğrultmanını 
dik kesen doğru / olmak üzere d doğrusu ile 
£ doğrusunun kesim noktasının (D noktasının) 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (1,2) B) (2,-3) C) (-3, 2) 


D)(1,-2) E) (2,3) 




















Koniğin Temel Elemanları -V 





Örnek 
Analitik düzlemde doğruliman doğrusunun 


merkezliği /2 olan koniğin denklemini bulunuz. 


1. Analitik düzlemde doğruliman doğrusunun 
denklemi y -—2, odak noktası F(2, 3) vediş 
merkezliği 2 olan koniğin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) x2-3y244x—16y45-0 
B) x2—2y748x-21y4 10-0 
C) x2—3y7—4x—-22y—-3-0 
D) x2—3y246x—-20y45-0 


E) x2—3y2 —4x—16y43-0 





denklemi y—5 odak noktası F(3, 1) ve diş | 



















EŞ Çözüm 


P(x,y) koniğin üzerinde değişken bir nokta 














F: odak noktası 
e: koniğin dış merkezliği 
İPHİJ: P noktasının doğruya uzaklığı olmak üzere, 


koniğin denklemi; 


Pr 


e - — ilebulunabilir. 


PHİ 


B- Gy) 
y—5 





x-3) 4(y-1) 
(y—5) 
— 2(y2—10y425)-x2—6Xx494y7-2y41 





— 2y2—20y450-x2—6x494y7-2y41 


> x2-y2 6x4 18y—-40 -0 koniğin denklemidir. 


2. Analitik düzlemde doğrultman doğrusunun 
denklemi x - 5, odak noktası F(7, 2) vediş 


merkezliği 2 olan koniğin denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 

A) x242y2—14x48y449-0 

B) x2 4 2y7 4 18x-8y450-0 

C) x2 42y2—14x—8y—57-0 


D) x2 4 2y2 -18x—8y-481-0 


- 
m 
ii 

"—.. 
< 
— 
2 
ii 
a 
<a 
R 
N 
< 
w 


E) x2 44y7-—14x4 18y454-0 





























Koniğin Temel Elemanları — VI 
Örnek 





Odak noktası F(-1,3), ekseni ile doğrultmanının 
kesiştiği nokta D(2, 0) ve diş merkezliği 2 olan 
koniğin tepe noktasının koordinatlarını bulunuz. 




















ZA, Çözüm 





Tepe noktası T olmak üzere; 






İDFJ doğru parçasının üzerindeki koordinatları 






F 4 eD (-1,3) 4 2(2,0) 
Tem a A 
ite 142 (1.0) 





(DFI doğru parçasının dışındaki koordinatları, 






- -1,3)— 22,0 
aş rehi. ş 2 Ge) oem) ) (5, a) dür 
i—e 1-2 








TEST -5 


Odak noktası F(2, 2) ekseni ile doğrultmanının 
kesiştiği nokta D(2, -2) ve dış merkezliği 3 
olan koniğin DF doğru parçası üzerindeki tepe 


mm 


noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 
A)(0,1) B)(1,1) 


D)(2,-1) 


C) (1,0) 
E) (1.2) 


2. Odak noktası F(-1, 3) ekseni ile doğrultmanı- 
nın kesiştiği nokta D(2, 4) ve dış merkezliği 5 


olan koniğin (DFJ doğru parçası dışındaki tepe 
noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A) (-1,2) B) (-3, 1) 6)(4,0) 


E)(2.1) 





D)(-4,2) 


3. Odak noktası F(-3, 2) ekseni ile doğrultmanı- 
nın kesiştiği nokta D(1, 0) ve dış merkezliği 2 
olan koniğin (DFJ doğru parçası üzerindeki tepe 
noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi- 


dir? 
A) e. 2) 92,1) 


NN YER 


— Odak noktası F(2, 4) ekseni ile doğrultmanının 
kesiştiği nokta D(-3, 3) ve dış merkezliği : 


olan koniğin (DFJ doğru parçası dışındaki tepe 
noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi- 





dir? 
Mez) aa- oğ3) 
vi -2) Bl -3) 
KEİ 























Örnek 







bir koniğin üzerindeki iki nokta P(2, 1) ve 


A(-2, k) olduğuna göre, k kaçtır? 





A)-1 B)o G6) 1 D)2 E)3 









Koniğin Temel Elemanları — Vil i 


Odağı F(0, 4) doğrultimanı y-0 doğrusu olan 




















<R, Gözüm 








Verilen koniğin odağı F(0, 4) noktası ve doğrultmanı 
yz 0 doğrusu olduğundan ekseni x - 0 doğrusudur. 
Her konik kendi eksenine göre simterik olduğundan 
konik üzerindeki her noktada eksenine göre simetrik 
olmalıdır. 


ACZ, k) 

















Yandaki şekil in- 
celendiğinde OP 









noktasının ekse- 






nine göre simetri- 
ği A noktası ol- 






P(a, 1) 








O halde, k-1 olmalıdır. 


TEST -6 





duğu görülür. 



















1. Odağı F(0,6) doğrultmanı y-0 doğrusu olan 
bir koniğin üzerindeki iki nokta P(-4, 2) ve 
A(4, k) olduğunagöre, k kaçtır? 


A)-4 B-2 g0 DD? g4 





sonuç yayınları 








Odağı F(4, 0) doğrultmanı x <0 doğrusu 
olan bir koniğin üzerindeki iki nokta P(-2, 1), 
Af(k,—1) olduğuna göre, k kaçtır? 


A)-2 B-1 OO Dt E)2 


DA 





(r Koniklerin Sınıflandırılması 











Örnek 


rultman doğrusunun denklemi 3x—4y—10—0 
olan konik P(-1, 3) noktasından geçmektedir. 
Bu koniğin türünü bulunuz. 


Konikler dış merkezlik olan e sayısına göre sınıflan- 
dırılır. 


i. e-i — parabol 








2. O<e<i — elips 





ak İİ 
1. Dış merkezliği MD 


olduğuna göre, k kaçtır? (k #—1) 


olan konik parabol 


A-2 B)0 GC) 1 D)2 E)3 


2. Analitik düzlemde odak noktası F(2, 0), doğ- 
rultman doğrusu x-—4 ve konik üzerindeki bir 
nokta P(-2, 3) olduğuna göre, bu koniğin cin- 
sini bulunuz. 


Analitik düzlemde odak noktası F(3, 0) ve doğ- | 


3.. e>ii — hiperbol olur. 


A, Çözüm 


Önce koniğin dış merkezliğini bulalım; 
İP) — /(3—(—1)7 4(0—3) —5 br 


İPMİ; P(-1,3) noktasının 3x—4y—10-0 doğrusu- 
| na uzaklığı olmak üzere; 





(-1)-4.3—10l 





PM) - İS —-5br bulunur. 
i Tr 
JPr| 5 o . 
İPMİ - e- Cip 1 > Bukonik bir paraboldür. 








3. Analitik düzlemde odak noktası F(-4, 0), doğ- 
rultiman doğrusu xX$y48-0 doğrusu olan 
konik P(-2, 2) noktasından geçmektedir. 


Buna göre, bu koniğin cinsini bulunuz. 





sonuç yayınları 


4. Analitik düzlemde odak noktası F(2,-1), doğ- 
rultman doğrusu y-b ve P(-1, 3) noktasından 
geçen konik bir parabol belirttiğine göre, b nin 
alabileceği değerleri bulunuz. 





. 1.6.2. hiperbel 3. elips 4. (-2) ve (8) 
































Parabol - | 
“Örnek 








ZA Çözüm 


Parabolün doğrultmanı 










Doğrultmanı x-—4 ve köşesi 0(0, 0) olan para- x-c doğrusudur. 


bolün denklemini yazıp grafiğini çiziniz. 





X--c İse —c-—4 >—c-—4dür 


Parabolün odağı F(c, 0) — F(4, 0) olup denklemi 






y? - 4cx — y? 16xolur. 






Bu parabolün grafiği aşağıdaki gibidir. 







Düzlemde sabit bir noktaya ve sabit bir doğruya eşit 
uzaklıkta olan noktaların geometrik yerine parabol de- 







Yandaki şekilde F sabit 
nokta, d sabit doğrudur. 
Parabolün; 














> odağı F(c, 0) 









> doğrultmanı x —-c 






> simetri ekseni x ekseni | 











> denklemi y? — 4cx 





Xxz—G 


> doğrultmana en yakın nokta olan 0(0, O) köşesidir. 












TEST -1 
1. Doğrultmanıx——5 doğrusu ve köşesi 0(0, 0) 2. Doğrultmanıx——2 doğrusu ve köşesi O(0, O) 
olan parabolün denklemini yazıp grafiğini çiziniz. olan parabolün denklemini yazıp grafiğini çizi- 
NİZ. 
5 
2 
z 
a, 
S 























Örnek pm Çözüm 


Doğrultmanı x-4 ve odağı F(-4, 0) olan para- 
bolün denklemini yazıp grafiğini çiziniz. 





i Parabolün doğrultmanı x -c doğrusudur. 
xzs4isec-d4dür 
Parabolün odağı F(-c, 0)  F(-4, 0) olup denklemi | 


İİ o y2--40x >y2--16xolur 


Bu parabolün grafiği aşağıdaki gibidir. 








Wa Parabolün; 


> odağı F(-c, 0) 





> doğrultmanı X—c 
, , i İİ 
> simetri ekseni x ekseni | 


> denklemi y? -—4cxdir. | 




















TEST -2 


1. oDoğrultmanıx-2 ve odağı F(-2, 0) olan para- 2. oDoğrultmanıx—3 ve simetri ekseni x ekseni 


bolün denklemini yazıp grafiğini çiziniz. olan parabolün denklemini yazıp grafiğini çizi- 


niz. 





sonuç yayınları 














A A İN 


Parabol - Il 
Örnek 
















Doğrultmanı y-—3 ve odağı F(0, 3) olan para- Parabolün doğrultmanı y -—c doğrusudur. 









bolün denklemini yazıp grafiğini çiziniz. ya—3>-3--c-c-3tür 
Parabolün odağı F(0, c) - F(0, 3) olup denklemi 


x2 —4cy — xXx? 12y olur. 


Bu parabolün grafiği aşağıdaki gibidir. 










Parabolün; 


> odağı F(0, c) 








> doğrultmanı y——c 
> simetri ekseni y ekseni 


> denklemi x? — 4cydir. 








1. Doğrultmanı y--2 ve odağı F(0, 2) olan para- 2. Doğrultmanıy -—4 ve simetri ekseni y ekseni 
bolün denklemini yazıp grafiğini çiziniz. olan parabolün denklemini yazıp grafiğini çizi- 
NİZ. 
5 
3 
Z 
a, 
> 
5 ; 
1. 2. x”-16y 



















— Parabol -1v — 
Örnek 














Parabol - V 
“Örnek 













ZA, Çözüm 


Şekilde grafiği verilen parabolün doğrultmanı 


A, Çözüm 















Doğrultmanı y-5 ve odağı F(0, —5) olan para- 
bolün denklemini yazıp grafiğini çiziniz. 


Parabolün doğrulimanı y —c doğrusudur. 





Yanda doğrultmanı ve 







ys5isecz-5dir 





xz3 >— cz, 


Parabolün odağı F(-c, 0) - F(-3, O) olup, 


grafiği verilen parabo- 





Parabolün odağı F(0, -c) — F(0, -5) olup denklemi lün denklemi aşağıdaki- | 






x2 - —4cy Xx? --20yolur. lerden hangisidir? denklemi y? -—4cx — y? -—12x olur. 













Bu parabolün grafiği aşağıdaki gibidir. 




















A) x2-12y 
D) y2-—12x 


B) x2--12y C) x2--9y 
E) y? - 12x 













































y Parabolün; 
düşünmem ye > odağı F(0, —-c) 
> doğrultmanı y-c 
, TEST -5 
O -, (o > simetri ekseni y ekseni 
Xx 
> denklemi x? -—4cydir. | 1. Şekilde grafiği ve 3. ay Şekilde grafiği ve 
doğrultmanı verilen doğrultmanı verilen 
parabolün denklemi parabolün denklemi 
aşağıdakilerden han- aşağıdakilerden han- 
gisidir? gisidir? 
TEST -4 
1. Doğrultmanı y-4 veodağı F(0,-4) olan para- 2. Odağı F(0,-3) ve doğrultmanı y-3-0 
bolün denklemini yazıp grafiğini çiziniz. doğrusu olan parabolün denklemini bulunuz ve A) x2--8y oB) x?-8&y C) y? -—12x A) x2--12y B) x2 -8y C) y? - 12y 
grafiğini çiziniz. D) y2—-8x E) y?—-8x D) x2-12y E) y? --12x 

: N 

> z 4. y i ekild rafiği ove 

z 2. Şekilde grafiği ve MR 

a j , > i doğrultmanı o verilen 

Ş doğrultmanı verilen oç ; Ni il 

© > e eN : parabolün denklemi 

Si parabolün denklemi o 5, ; z , 

— j ; z ; aşağıdakilerden han- 

S aşağıdakilerden han- oO< ; ni 

a e > o *#x ogisidir? 
gisidir? FS, O) 

1. 2. 
i X : 5 
x--4 
A) y2--8y B) x2-8&y C) x2--16y A) y”-20x OB) x2-20y oC) y?--20x 
D) y2-16x OE) x2-16y D) x“-15y OE) y?-15x 











EB 2D 




















-— Parabol - VI 
Örnek -1 


lerden hangisidir? 


B) (3,0) 
D) (2,0) 


GC) (-3,0) 
E) (<2, 0) 


A) (90,3) 


ek Çözüm 


Simetri ekseni x ekseni olan parabolün denklemi 





y?2 - 4cx veya y? -—d4cx dir. 


P(3, 6) noktası parabol üzerinde olduğundan pa- | 


rabol denklemini sağlar. 


yö sdcx >67-4.c.3 


>c-3 olur. Bunagöre, 
Parabolün odak noktası; F(c, 0) - F(3, O) dır. 


Simetri ekseni x ekseni olan ve P(3, 6) nokta- | 
sından geçen parabolün odak noktası aşağıdaki- | 


İ örnek -2 


Simetri ekseni y ekseni olan ve P(4, 2) nokta- 
sından geçen parabolün odak noktası aşağıdaki- 
ilerden hangisidir? 


A) (0,4) B) (0,2) 


D) (0-4) 


G) (0,-2) 
E) (2,0) 








EN Çözüm 


Simetri ekseni y ekseni olan parabolün denklemi 
İl xZ - 4cy veya x?--deydir. 
P(4, 2) noktası parabol üzerinde olduğundan pa- 
rabol denklemini sağlar. Buna göre, 
x2 dey >—47-4 .c.2 
>c-2 olur. 
Parabolün odak noktası; F(0, c) - F(0, 2) dir. 





İ TEST - 6 


1. Simetri ekseni y ekseni olan ve P(2,-1) nokta- 
sından geçen parabolün odak noktası aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 

A) (1,0) B) (-2,0) 
D) (0,-1) 


C) (0,1) 
E) (0,2) 


2. Simetri ekseni x ekseni olan ve P(-2,4) 
noktasından geçen parabolün odak noktası 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (1,0) B) (-2,0) 

D) (1,0) 


C) (2,0) 
E) (3,0) 


- 
— 
çi 

—. 
pa 
R 
—- 
La 
ei 
- 
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ie 
- 
N 
bi 
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Parabol - VI! | hı 
Örnek 









a Çözüm 


F(0,3) noktası ve y-—3 doğrusuna eşit uzak- | 
likta bulunan noktaların geometrik yer denklemi | 
aşağıdakilerden hangisidir? 


I. yol : 
Geometrik yere ait herhangi bir nokta P(x, y) ol- | 
İİ sun 


J(X— 0) *(y— 3) — y 4 3 olacağından 


2 2 2 
x2 -(y—3) -ytı3 > x -(y—3) —(Y*3) 
> xy —6y49-y” 46y49 i 














A) x2-8y B) x2”-12y 
D) y? -8y 


G) y? -12x 
E) x2-9y 





> x2 - 12y 








li. yol : 


İstenen geometrik yer odağı F(0, 3) ve doğrult- | 
manı y -—3 olan paraboldür. 





Bu parabolün denklemi; 





x2 -4cy — x?-12y bulunur. 








Cevap B | 
TEST -7 m5 
1. F(4,0) noktası ile x-—4 doğrusuna eşit uzak- 3. FO, 2) noktası ile yı: 2-0 doğrusuna eşit 
lıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemi uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denk- 
aşağıdakilerden hangisidir? lemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) y2-16x OB) y?-8x G) y? -—16x A) x2--8y OB) x2-8&y G) x2-4y 
D) x2- 16y E) x2 --16y D) x2--—4y E) x2 --12y 
< 
a 
2. F(-6, 0) noktası ile x-6 -0 doğrusuna eşit 4. F(9,-5) noktası ile y-5 doğrusuna eşit uzak- 


uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denk- lıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemi 


lemi aşağıdakilerden hangisidir? aşağıdakilerden hangisidir? 
A) y2-—12x B) y2-12x OC) y? -—18x 


D) y2-—24x OE) y?-24x 


A) x2-10y OB) x2>-10y C) x2--20y 
D) x2-20y E) y? <20x 





LA RDAB AĞ: 























7 Parabol - Vi 
Örnek 


ve C parabol üzerinde 








iki nokta ve 
İDF|-4br 
(CB|-6br dir. 


C)6 





A)2 B)4 D10 E12 








Yandaki şekilde odağı | 
F noktası ve doğrult- | 
manı d doğrusu olan | 
parabol çizilmiştir. o D| 


Yukarıdaki verilere göre, |AD| * |FCJ kaç br dir? | 


















noktasına ve doğrultman doğrusuna eşit uzaklıkta ol- | 
duğundan; 


> 


AR Çözüm 


Parabolün üzerindeki herhangi bir nokta odak | 


|AD|<|DF|-4br 
|BC|<|FC|<6 br 
|AD| 4 JFC|-10br dir. 


g7 TEST -8 , 


1. yz 4x2 parabolü üzerindeki bir nokta P(k, 16) 
dır. k nın alabileceği değerler k, ve k, olup, 
B(k, , 0) ve Cfk, , 0) olduğuna göre, |BC| kaç 

. br dir? 


A2 B)3 04 DE E)8 


Şekildeki y? — —12x 
parabolünün odak 
noktası F dir. 

Parabolün üzerin- 
Ni deki 





noktalardan 


biri A-Z. k) oldu- 
3 





ğuna göre, A(AOF) 
kaç br? dir? 


A)?>  B3 


04 DS5 B6 








sonuç yayınları 





3. 





Yandaki şekilde oda- 
ğı F noktası doğrult- 
manı d doğrusu olan 
parabol çizilmiştir. D 
ve G noktaları para- 
bol üzerinde iki nokta 
ve 


İFC| <5 br 
IDA| 3 br dir. 





Yukarıdaki verilere göre, |İFD| 4 |BC| kaç br dir? 


A2 B3 G5 D8 B11 


Simetri ekseni x ekseni olan ve (1, 2) noktasın- 
dan geçen parabolün parametresi aşağıdakiler- 
den hangisidir? a 
(Parabolün parametresi odak noktasının doğrultman doğrusu- 
na uzaklığıdır. Yani 2C dir) 


A) 1 B)2 c)3 D)4 E)6 


10 2.8 8.D.4.B 






















Parabol - IX 
"Örnek - 1 


y? - 12x parabolünün odağını bulunuz. 


e Çözüm 
y2 - 12x eşitliğinde 4c - 12— c-3dür. 


Parabolün odağı F(c, 0) olduğundan F(3, 0) elde 
edilir. 


















— 


Örnek - 2 


3y? 4 9x < 0 parabolünün doğrultmanını bulu- 
nuz. 


ZA, Çözüm 


3y249x-0 > y? --3X 


—4c--3 > o-İ olur. 


Parabolün doğrultmanı 








ee 
X-G xz— dür. 
nl 


L 








TEST - 9 


1. y2—24x parabolünün odak noktası aşağıdaki- 


lerden hangisidir? 
A) (4,0) B) (5, 0) C) (6, 0) 
D) (8, 0) E) (12,0) 


2. y?-16x parabolünün doğrultmanı aşağıdakiler- 


den hangisidir? 
A) x-4 B) x-8 


D)x-4 


C0)x-2 
E) x--8 


3. x2--4y parabolünün odak noktası aşağıdaki- 


lerden hangisidir? 
A) (0,-1) o B) (0.2) o) (0, -2) 
D) (0, -4) E) (0,4) 








sonuç yayınları 





4. x2-8y-0 denklemiyle verilen parabolün odağı 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (0,4) B) (0,2) 6) (0, -2) 


D) (0,-4) E) (0,-8) 


5. x2—14y-0 denklemiyle verilen parabolün doğ- 
rultmanı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) y-7 B) y-—7 ox: 
7 
D) yx-14 E) y--> 


6. y?244x-0 denklemiyle verilen parabolün doğ- 
rultmanı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x--1 B) x--2 C)x-2 


D)x-1 E) x-4 





G2 DaA4BSESD. 














—— Parabol -X 


Di İİ ER. gözüm 
Simetri ekseni x ekseni olan ve P(3, 6) nok- | Parabolün denklemi y? - 4cx dir. 
tasından geçen merkezil parabolün denklemini, Parabol P(3, 6) noktasından geçtiğinden 


odağını ve doğrultmanını bulunuz. Gö 3 Bulukür 


Parabolün denklemi; 
y?-12x dir. 


Parabolün doğrultmanı; 





Xz—c > X--3 dür. 


Parabolün odağı; 
F(c, 0) > F(3,0) dir. 











| TEST - 10 





1. y? mx parabolü üzerindeki bir nokta P(2, —-8) 3. Simetri ekseni y ekseniolan ve P(2, 1) nokta- 
olduğuna göre, bu parabolün odak noktası aşa- sından geçen parabolün doğrultmanı aşağıdaki- 
ğıdakilerden hangisidir? lerden hangisidir? 

A) (-8,0) B) (-4, 0) C) (8,0) A)y--2 B)y>-İ Oyzi 
D) (0,8) E) (12,0) D) yz2 E) yz4 
5 
> 
2 
S 


4. Simetriekseni x ekseniolan ve P(-2, 4) nokta- 
sından geçen parabolün odağı aşağıdakilerden 


2. x Amy parabolü üzerindeki bir nokta P(m, 2) 
olduğuna göre, bu parabolün doğrultmanı aşağı- 


dakilerden hangisidir? hangisidir? 
A)yz-8 B)y4 C)y-- A) (-4,0) B) (-2, 0) C)(-1,0) 
D) y-12 E)y--12 -D) (2,0) E) (4,0) 





G2A BB AB 
























Parabolün Ötelenmesi — | 
Örnek 
















Köşesi A(1, -4) ve doğrulimanı x- —-1 olan A(1,-4) >—h-1 vek-—-4 tür. 


parabolün denklemini bulunuz. Doğrultmanı x -h - c olduğundan 


Xxz—İ >—I1z1—c—> c-2 olur 





Parabolün denklemi; 


(Yy—k)24c(x—h) > (y4#4)2-8(x—1) bulunur. 








xzh-c ve odağı F(h * c, k) olan ötelenmiş 
parabol görülmektedir. 


Bu parabolün denklemi; 


“(y-k) 4c(x—h) dir. 


TEST-1 


1. Köşesi A(2,4) ve doğrultmanı x— 1 olan para- 3. (y-3)) -24(x 42) denklemi ile verilen parabo- 
bolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? lün odağı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (Y42)2-4(X-4) B) (y-4P-4(x-2) Mim) Ri Ağ ©) 47522) 
D) (9,-2) E) (3,-2) 


O) (Y-4)7-8(x-2) D) (yı2f-8(x-4) 


E) (Y-4)2-8(x 4-2) 


5 
” 
C 
2 
2. Köşesi A(-1, 3) ve doğrultmanı x-—2 olan a 
” De Mei in - 
parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? o Ş 4. (ys4f-12(X-2) denklemi ile verilen parabö- 
A) (Y43)2-8(X41) B) (y-3)2-8(x41) lün doğrultmanı aşağıdakilerden hangisidir? 
G) (y-3P 40x41) D) (y- 1 -4(x-3) RR) 
D) xz1 E) x-2 


E) (Y*1)7-4(x-3) 





LB 2038 4.6, 








— Parabolün Ötelenmesi — Il 
Örnek 











İkt Öde ere Nİ yaaa EK çö mİ 





Köşesi A(2, -3) ve doğrultimanı xX-4 olan pa- 
rabolün denklemini bulunuz. 











Yukarıdaki şekilde köşesi A(h, k) doğrultmani 
xsh*sc ve odağı F(h —- c, k) olan ötelenmiş 
—Ac(x-—h) dır. 


parabolün denklemi, (y — k)2 


Köşesi A(4, 1) ve doğrultmanı x - 8 olan para- 
bolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (Y-1)7x-4(x-4) 
B) (y-4)7 -—16(x 41) 
CO) (Y-12 -—-16(x-4) 
D) (Y—1)2 -12(x-—4) 
E) (Y41)5>-8(x-4) 


Odağı F(4, 6) ve doğrultmanı x - 10 olan pa- 
rabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (y-6)7 -—12(xX—4) 
B) (y-6)7 --8(x-4) 
CO) (Y—6)7--8(x 44) 
D) (Y-6)7--—12(X-7) 
E) (y-6)7-—-24(x-4) 








sonuç yayınları 


| > (y4ı3) 


EN Gözüm 


A(2,-3) >— h-2 vek--3 tür 

Doğrultimanı x-hsc—> 4-24c—c-2olur. | 
Parabolün denklemi; 
(y—k)? --4c(x-h) 
-8(x-2) 


bulunur. 





3. (y13)7--12(x—4) denklemi ile verilen para- 
bolün odağı aşağıdakilerden hangisidir? 
D) (1,-2) E) (2,4) 
4. (y-4)7-—8(x4 1) denklemi ile verilen parabo- 


lün doğrultmanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A)x-8 B) x-6 


D) x-2 


GO) xz4 
E) x-1 














Parabolün Ötelenmesi — H1i 
Örnek 





Köşesi A(4, -2) ve doğrulimanı y-—4 olan 
parabolün denklemini bulunuz. 


Yukarıdaki şekilde köşesi A(h, k) doğrultmanı 





parabolün denklemi, (x — h)? —4c(y—k) dır. 


1. Köşesi A(4, 1) ve doğrultmanı y—--3 olan pa- 
rabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (x-1)2--12(y-—4) 
B) (x-4)--8(y-1) 
O) (x-4)-4(y-1) 
D) (X44”-8(y-1) 


E) (x-4)-16(y-1) 


Odağı F(3, 8) ve doğrultmanı y 4 olan para- 
bolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (x-3)-8(y-6) 

B) (x—-3) - 12(y-6) 

GC) (xX—6)7-4(y 46) 

D) (x-3)7-4(y-6) 


E) (X-3)7-4(y-8) 


ysk—c ve odağı F(h, k * c) olan ötelenmiş | 














ZA, Gözüm 


A(4,-2) —h-4 vek--2. dir. 











Doğrultmanı y-k—c olduğundan 
ya-4—>——4-—2-c—> c-2 olur. 
Parabolün denklemi; 


(X—-4)2-8(y42) bulunur. 





sonuç yayınları 





4. 





TEST -3 


3. 


(X42X - 16(y—4) denklemi ile verilen parabo- 


lün odağı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) ç2,4) B: (62,4) 


D) (-2,8) 


C) (2,-8) 
E) (2,4) 


(X-4)7 -24(y 4 5) denklemi ile verilen parabo- 
lün köşesi aşağıdakilerden hangisidir? 


C) (4, -5) 
E) (3,5) 


A)(3,4) B) (4,6) 


D) (6,—4) 


ERAS AĞ. 














-— Parabolün Ötelenmesi - IV 
Örnek 


Odağı F(2, 4) ve doğrultmanı y-6 olan para- 
bolün denklemini bulunuz. 











Yukarıdaki şekilde köşesi A(h, Kk) doğrultmanı 
y-ksc ve odağı F(h, k — c) olan ötelenmiş 
parabolün denklemi, (x - h)? -—-4c(y—k) dır. 









T 











ie 
A, Çözüm 


Fh,k—-c) > hs2 vek-c-4 dir. 
Doğrultmanı y-k*s-c > ö-k*tc dir. 
k—cs 2 k-5 

ktkcz6 

olur. 

Parabolün denklemi; 


(X-2)2 --4(y-5) 


TEST -4 










ci 








bulunur. 








1. > Köşesi A(-2, 2) ve doğrultmanı y 4 olan pa- 
rabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (X4277>-—4(y-2) 
B) (X42Y--8(y-2) 
CO) (X42 7 -4(y12) 
D) (X42)7>-4(y 12) 


E) (Xt2)-4(y-4) 


2. Odağı F(-1,3) ve doğrultmanı y 9 olan pa- 
rabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (X41)2>-12(y-6) 
B) (x—1)7-8(y 41) 
O) (X-1)7>-4(y-4) 
D) (xX-1)7>-12(y—4) 


E) (X44P--4(y-4) 








sonuç yayınları 





3. 


(X 4 5)2 -—-8(y—7) denklemi ile verilen parabo- 


lün odağı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) G5, 3) B) (-5,5) 


D) (3,—5) 


Cc) (7, -5) 
E) (5,7) 


(X— 4) --24(y * 2) denklemi ile verilen parâ- 


bolün doğrultmanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) ys —4 B yz —2 


D) y-4 


G) yz2 
E) y-6 


(1.B2.A3.B 4D. 














Parabol Karma —| 
Örnek — 1 


X-—İ * cos2t 
sint 
2 


nuz. 


Çözüm 
X--14Cc0s2t > x--141-2sin2t 
> x-2sin2i 


> x--8y? bulunur. 


İ örnek-2 


şeklinde ifade edilen parabolün denklemini bulu- | 


Gözüm 


ğundan parabolün köşesi A(1,-3) dür. 


x2 -2x—4y—11 0 


parabolünün köşesini ve doğrultmanını bulunuz. 


x2 —2x-4y—-11-0 > x2-2x41-4y-12-0 
> (X-1)7>4y412 
> (X-1)2-4(y-43) olur. 


Bu parabol denkleminde h -1 ve k--3 oldu- 


46-4 — cz 1 olacağından doğrultmanı, 














1. Xxs—İ $# cosdi 
y > 4sint 
Şeklinde ifade edilen parabolün denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 
B y?--2x C)y?>-4x 
D) y? --8x E) y? 4x 


A) y? 2x 


2. x2-4x-8y-20-0 parabolünün doğrultmanı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
O) ys-5 

E) y-3 


A)yz-3 B yz—2 


D) yz1 


yeak-c—>—y--3-1 >—ys-4 doğrusudur. 


3. Köşesi A(3, 1) olan parabolün simetri ekseni X 
eksenine paraleldir. Parabol P(-İ, 5) noktasın- 
dan geçtiğine göre, denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) (Yy-1)7x-4(x-3) 
B) (y-1)--8(x-3) 
G) (y-3)-4(X-1) 





D) (y-1)2x4(x-3) 
E) (y-1/7x8(X-3) 


sonuç yayınları 


4, x244x45y124-0 parabolünün köşesi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


C) (-2,-4) 
E) (3,-2) 


A) <2, 4) B) (5,2) 


D) (2,-3) 





LUDAGBA A6. 




















ağ Elips- | 
Düzlemde sabit iki noktaya uzaklıkları toplamı | 
sabit olan noktalar kümesine elips denir. Sabit 
olan iki nokta elipsin odaklarıdır. 





























Şekildeki elipste 





> A,A'BveB' noktaları elipsin köşeleridir. 
> Fver' noktaları elipsin odaklarıdır. 


> JAA'-2a , |BB'|J-2b vejFF'| — 2c olmak 
üzere, 


JAA'| -2a büyük (asal) eksen uzunluğu 


İBB'|-2b küçük (yedek) eksen uzunluğu 


|İFF'|-2c odaklar arası uzaklıktır. 





A)6 








B) 6 





c)8 


> Pfx,y) noktasının odaklara olan uzaklıkları top- 
lamı sabit olduğundan, |PF| - |PF'|J 2a dır. 


Şekildeki elipste 
F(4, 0) veF"(-4, 0) 
noktaları odaklar 


“ olduğuna göre, asal 


eksen uzunluğu kaç 
br dir? 


Şekildeki elipste 
F(3, 0) ve F'(-3, 0) 
noktaları odaklar 
olduğuna göre, asal 
eksen uzunluğu kaç 
br dir? 


D10 E)12 











sonuç yayınları 





Örnek 


eksen o uzunluğunu, 
yedek eksen uzunlu- 
ğunu, odak noktalan- 
ni ve odaklar arası 
uzaklığını bulunuz. 








EE Çözüm 


Elipsin köşeleri A(10, 0) , A*(-10, 0) ,B(0, 6) ve 
B'(0,-6) dır. 
Asal eksen uzunluğu; |JAA'|-2a-20br dir. 








Yedek eksen uzunluğu; |BB'|—2b - 12 br dir. 
Odak noktaları; F(8, 0) ve F'(-8, 0) 
Odaklar arası uzaklık; |FF'| - 2c- 16 brdir. 


Şekildeki elipsin 
A(6, O) ve 

A'(-5, 0), B(0, 3), 
B'(0, -3) noktaları 
köşeleri ve F, F' 
odakları olduğuna 
göre, |PF| - |PF'| kaç br dir? 








A)3 B) 6 o 9 D)12 E)18 


Şekildeki elipsin 
A(412, 0) ve 
A(—412,0), 
B(0, 4),B'(0,—4) 
noktaları köşeleri, 
F(4, 0) ve 

F'(-4, 0) odak noktalan olduğuna göre, 

IPF| 4 |PF'| kaç br dir? 


A) /2 B)6/Z 8/2 DD) 10/2 B) 12/2 








1.D2.03.D 4.6 








Şekildeki elipsin asal | 


> OFB dik üçgeninde 
a2-b? sc? olupb<a vec<aolduğu görülebilir. 
> |OA|-|JBF|-JBF'|-adır. 





A) 3y3 














Yandaki grafiği veri- 
len elipsin odakları 
arasındaki uzaklığı | 


bulunuz. 


TEST -2 


Şekildeki elipste 
A(6, 0) ve A'(-6, 0) 
B(0,3),B'(0,-3) 
veF, F' odak nokta- 
ları olduğuna göre, 
IFF'| kaç br dir? 


B)443 C)6İ/3 D)8/3 E) 1013 





A)4 


B)8 


C) 12 


Şekildeki elipste 
A(10, 0) ve 

A(-10, 0) 

B(0, 6) , B'(0, -6) 
veF,F' odak nokta- 
ları olduğuna göre, 
İFF'İ kaç br dir? 


D)16  E)20 
























sonuç yayınları 





Ee) 




























y Şekildeki elipste 
IBF|-za-5br 
EN : (BO)-b-4br 
© NE öğle 


OBF üçgeninde pisagor bağıntısından; 





52-4245c62 > c-£3olur. 
Odaklar arası uzaklık; 


|FF'|-2c - 6brdir. 


11. Yol : 











Elipsie 
|OA| -|A'OJ-a 
(BO|-(B'OJ-b 


a? -b? 40? —» 52-424c? 








> c-*3 olur. 


IFF'ls2c6br olur. 












Şekildeki elipste 
B(0, 4) veB'(0,—-4) 
F(3, 0), F'(-3, 0) 
olduğuna göre, |AF| 
kaç br dir? 


D) 4 E)5 


Şekildeki elipste 
B(0, 2) ve B'(0, -2) 
F(21/3,0), 
F(-213, 0) 





olduğuna göre, asal eksen uzunluğu kaç br 
dir? 
A)4 B) 4/3 C)8 D) 415 E)613 


İc 2.D3.B AĞ) 


— Elips- ill 
Örnek 

















Asal ekseni x ekseni, asal eksen uzunluğu 


|AA'|-30 br, yedek eksen uzunluğu |BB'| 24 olan | 
elipsin odakları arasındaki uzaklığını bulunuz ve grafi- 


ğini çiziniz. 





1. 


Asal ekseni x ekseni, asal eksen uzunluğu 34 br, 
yedek eksen uzunluğu 30 br olan elipsin odakla- 


rından biri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (5,0) B) (8,0) 


D) (15,0) 


6) (12,0) 
E) (17,0) 


Asal ekseni x ekseni, asal eksen uzunluğu 26 br, 
odaklar arası uzunluğu 24 br olan elipsin yedek 
eksen uzunluğu kaç br dir? 


A)10 B)12 C)13 D14 18 


Odakları F(4, 0) ve F'(-4, O) olan elipsin, yedek 
eksen uzunluğu 6 br olduğuna göre, asal eksen 
uzunluğu kaç br dir? 


A6  BB8 010 D)12 E) 16 










A Çözüm 


, Asal eksen uzunluğu; 2a-30 > a-15 


Yedek eksen uzunluğu; 2b-24 > b-12 





a? -b?4ç?2 

157122402 6-49 bulunur. 

o halde odakları F(9, 0) ve F'(-9,0) dır. 
|FF'-2.9-18brdir. 


Buna göre, elipsin grafiği; 











A'c15, O) 







B'0, -12) 









4. o Asal ekseni x ekseni, asal eksen uzunluğu 20 br, 
yedek eksen uzunluğu 16 br olan elipsin odakla- 
rından biri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (8,0) B) (-4,0) 
D) (-2,0) 


C) (-3,0) 
E) (1,0) 


5. Odakları F(12,0) veF'(-12, O) olan elipsin, asal 
eksen uzunluğu 40 br olduğuna göre, yedek ek- 
sen uzunluğu kaç br dir? 


sonuç yayınları 


A) 24 B) 28 C)30 D) 32 E) 36 


6. Asal eksen uzunluğu 12 br, odaklarından biri 
F(3, 0) olan merkezil elipsin yedek eksen uzun- 
luğu kaç br dir? 


A)6 B)2/10 C)4/8 D)10 B6J3 


LUB2ZASGARBD EE 








— Elipsin Denklemi- | I 
Örnek i 


iuğu 8 br olup odakları x ekseni üzerinde bulunan | 
elipsin denklemini bulunuz. 


eksenleri olan elipse merkezil elips denir. 

















Asal eksen uzunluğu 12 br ve yedek eksen uzun- | 








Merkezi orijinde bulunan ve eksenleri koordinat 


2 
Bu elipsin denklemi; — * — 1 dir 


» 





TEST -2 


Asal eksen uzunluğu 10 br ve yedek eksen 
uzunluğu 4 br olup odakları x ekseni üzerinde 
bulunan elipsin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


2 2 2 2 KI 

X y Xx Yy z 

—— 2. B) — 4 ——1 - 

A dcetis”! ) 25116 z 

2 

2 2 2 2 bari 

X Yy X Yy İN 

—ı—— — 1——1 > 

a 254 2 100 4 Ş 
2 2 

Ke 

2 50 16 


> Çözüm 
Asal eksen uzunluğu; i2Zbr > 2a-12—> a-6br 
Yedek eksen uzunluğu;8 br >— 2b-8— b-4br 
olur. 
Bu durumda elipsin denklemi 


x2 


m» 























2 
2 1— e bulunur. 
b? 36 16 





2 

















Asal eksen uzunluğu 415 br ve yedek eksen 
uzunluğu 413 br olup odakları x ekseni üze- 
rinde bulunan elipsin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


2 2 2 2 
M 131271 ) o tiE 
2 2 2 2 
Xx” y el 
— 4 ez —j4— 
e eri D) 221315 
2 2 
SN 
——iş—.— 
R 30 * 48 




















Elipsin Denklemi- Il 
Örnek 












Asal eksen uzunluğu 16 br ve yedek eksen uzun- 
luğu 10br olup odakları y ekseni üzerinde bulunan 
elipsin denklemini bulunuz. 


1. Asal eksen uzunluğu 14 br ve yedek eksen 
uzunluğu 8 br olup odakları y ekseni üzerinde 
bulunan elipsin denklemi aşağıdakilerden hangi- 


sidir? 
A) a B) Kai 
E) Kel 














- 
La 
z 

- 
pa 
R 
Pp 
ii 
a 
bal 
R 
m 
m 
x 
bel 





ZA Çözüm 
Asal eksen uzunluğu; 16br > 2a-16— a-8br 
Yedek eksen uzunluğu; 10 br > 2b-10— b-5br i 

olur. 


Bu durumda elipsin denklemi 













Asal ekseni y ekseni üzerinde, asal eksen uzun- 
luğu 615 br yedek eksen uzunluğu 812 br 
olan elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


2 2 2 2 
Xx y Xx“ y 
A) 4-1 ai 
İ Gata >> 32 * 45 : 
2 2 2 2 
Xx xXx y 
O) 541-1 D —4İ 21 
) 2a ta ) 36173 
2 2 
Xx 
— pi 4 
D 8475 , 
MEG. B 














- Elipsin Denkliemi- Il 


Örnek 
3 * x z1 elipsinin asal eksen, yedek eksen ! 


uzunlukları ve odaklarının bulunduğu ekseni bulunuz. 




















elipsin odakları x ekseninin 
üzerindedir. 


elipsin odakları y ekseninin 
üzerindedir. 


Elips denkleminde; 


a2-144 >—a-x12 


> Asal eksen uzunluğu 2.12-24br 
> b2-64 > b-*8 


— Yedek eksen uzunluğu 2.8 — 16 br 


> a”>b? olduğundan odaklar x ekseninin 


üzerindedir. 








TEST -3 


1. x *$ z —i1 elipsinin asal eksen, yedek eksen 
49 36 
uzunlukları ve odaklarının bulunduğu eksen aşa- 
ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 
A) JAA'J-7br, |BB'|-6br , x ekseni 
B) |AA'J—-12br, |JBB'|—14br , y ekseni 
GC) |AA'J-14br, |JBB'|—12br , xekseni 
D) JAA'J—-7br, |BB'J-6br ,y ekseni 


E) JAA'J-14br, |BB'J-12br , y ekseni 


m 


sonuç yayınları 


2. 


x2 y? 


>:1<>-z1 elipsinin asal eksen, yedek eksen 


25 64 


uzunlukları ve odaklarının bulunduğu eksen aşa- 


ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 
A) JAA'J-8br, |BB'J-5br , x ekseni 
B) JAA'J-16br, |BB'|-10br , y ekseni 
C) JAA'J-10br, |BB'J-16br , x ekseni 
D) |AA'|-8br, |BB'J-5br , y ekseni 
E) JAA'J-16br, |BB'|-8br , y ekseni 


li 











Elipsin Asal ve Yedek Eksenleri 
Örnek 


16x2 - 4y? - 64 elipsinin asal ve yedek eksen | 


uzunluklarını bulunuz. 











XY 
25 64 
elipsinin asal eksen uzunluğu kaç br dir? 


AS B8 (10 012 p16 


elipsinin yedek eksen uzunluğu kaç br dir? 


A5 B8 Ot Di? B16 








— 
im. 
içi 

ie 
KR 
- 
a 
ii 
a 
Ca 
İ— 
R 
ii 
bej 








zi, Çözüm 


16X2 $ Ay? — 64 (denklemin her iki tarafını 64 e bölelim) 


2 
y 
-— 

16 i 


4 < 16 olduğundan bu elipsin odakları y ekseni 


üzerindedir. 
b7-4—b-2 
— yedek eksen uzunluğu 2b-4br dir. 
a2-16 > a-4 


— asal eksen uzunluğu 2a-8 brdir 








9x2 4 25y7 -225 
denklemi ile verilen elipsin büyük eksen uzunlu- 
ğu kaç br dir? 


A)3 B) 6 C) 10 D12 E)14 


4x2 4 16y2-64 


denklemi ile verilen elipsin küçük eksen uzunlu- 
ğu kaçbr dir? . 


A4 B6 G8 D12 B16 


LE BB 3G4.A, 















-Elipsin Odakları Ni 
Örnek 









ev Çözüm 
:v 


4X2 4y2 4 > rl 


4x7” 4 y?-4 denklemi ile verilen elipsin odak ri 








noktalarını bulunuz. 






Denklemine göre; 






a?-4 







b? 1 







a2-b24c? > 4-146? »oz* 43 








Elipsin odakları; x ekseni üzerinde ise 


F(c, 0) veF'(-c,0) dır. 


Elipsin asal ekseni y ekseni üzerinde olduğundan 
odakları; F(0, /3) ve F'(0, —/3) bulunur. 










y ekseni üzerinde ise 


F(0, c) veF'(0, -c) dir. 















X y Xx Y 
1. — 45-1 4. —41—-1 
8 12 52 16 
elipsinin odak noktalarından biri aşağıdakilerden elipsinin odaklar arası uzaklığı kaç br dir? 
hangisidir? A6 B8 010 Di? H16 
A) F(2, 0) B) F(-2, 0) 6) KO, 2) 
D) F(0, 1) E) F(1, 0) 
2. 8x2 4 24y2 — 192 
elipsinin odak noktalarından biri aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A)F0, 4) B) F(0, -4) C) F(-4, 0) 
3. 10x2 » 20y2 - 200 z 
elipsinin odak noktalarından biri aşağıdakilerden — 5 xy 
hangisidir? 16 T20 
A) F(10, 0) B) F(-10, 0) C) FO, /10) elipsinin odaklar arası uzaklığı kaç br dir? 
D) F(3/10, 0) E) F(710,0) A)4 B)6 C)8 D)10 Ej)12 


.1.G 2.0 8.E 4D S.A. 











TESİ -6 





— Odakları Bilenen Elipsin Denklemi 


Örnek 


F(0, 4) ve F'(0, -4) noktalarına uzaklıkları top- 
lamı 12 br olan elipsin denklemini yazıp grafiğini 


ÇİZİNİZ. 





Sy le 











Odakları F(3, 0) ve F'(-3, 0) olan elipsin asal 


eksen uzunluğu 8 br olduğuna göre, elipsin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


1. 
A) 
o) 
E) 
2. 


2 2 2 
Xx y Xx y 
e e a —4— 
1 7 : ) 5 9 
2 2 2 
Xx y X Y 
—41—- D) —41—- 
9 1 i ) 7 10 | 
2 2 
Xx 
— 29 
2 36 


Odakları F(5, 0) ve F'(-5, 0) olan elipsin ye- 


dek eksen uzunluğu 8 br olduğuna göre, elipsin 


denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 


o) 


2 2 2 
Xx y X y 
25 * 16 i 2 16 25 
2 2 2 2 
X y X y 
ra me EE pim İ 
25 41 A D) 41 16 
2 ei 
Kay 
16 a1 7! 








sonuç yayınları 





Ee Çözüm 


Burada elipsin odak noktaları FK, F' ve asal eksen 
uzunluğu 12 brdir. 


2a-12 —a-6 ve H0,4) >— c-4 

a”-b?”4c? > 36-b2416 >—b2-20 

Elipsin odakları y ekseni üzerinde olduğundan | 
denklemi 

2 y 


— 4 i 
50 135 İi olur 


Buna göre, elipsin grafiği; 








3. Odakları F(0,6) ve F'(0,-6) olan elipsin asal 
eksen uzunluğu 16 br olduğuna göre, elipsin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


2 2 2 2 


xy xy 
A) — 4 > a 
Mata”! İ 28'aş “| 
2 2 2 2 
Xx y xXx“ .y 
O) — 4. — 4 — 
) 25”! D) 5 28 , 
2 2 
EN 
a e Za 
Bİ 361257! 


4. Odakları F(0,2) veF'(0,—2) olan elipsin yedek 
eksen uzunluğu 10 br olduğuna göre, elipsin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


2 2 2 2 
ei XxX .Y 
A) — ei — — şi — 
29 4 : 2 4 “25 
2 2 2 2 
Xx y Xx y 
O) Ki - —şi- 
) 25 29 i 2 4 “29 i 
2 2 
ey 
—4i.— 
i 25 4 : 




















'Elipsin Grafiği 


Örnek 


“ 4x2 436y? -144 elipsinin, 
a. Eksen uzunluklarını bulunuz. 
b. Odaklar arası uzaklığını bulunuz. 


c. Grafiğini çiziniz. 


> Elipsin odakları x ekseni üzerinde ise asal eksen 
x ekseni üzerinde yedek eksen y ekseni üzerin- 


de bulunur. 


> Elipsin odakları y ekseni üzerinde ise asal eksen 
y ekseni üzerinde, yedek eksen x ekseni Üze- | 


rinde bulunur. 





AR Çözüm 


Denklemi düzenleyelim 






4x2 4 36y? -144 > xy z1 olur. 
36 4 : 

Bu durumda; 

a) a2 -36 a-6 
2 4 > b-2 olacağından 

asal eksen uzunluğu 2a-i1i2br dir. 

yedek eksen uzunluğu 2b - 4 brdir. 
b) a-b24c? >36-440) —c?-32 

> cz 412 brolur. 

Bu durumda odaklar arası uzaklık 2c - 8/2 br 

bulunur. 





c) 





— o — > 
A6, O FA V3 * F(4V2.0YA(6,0) * 








> -) 





TEST -7 


1. Odakları F(3,0) ve F'(-3, 0) olan elipsin asal 
eksen uzunluğu 10 br olduğuna göre, elipsin 


grafiğini çiziniz. 


x2 y? 


PAR Ne iğİNİ ÇİZİNİZ. 
16 * 25 1 elipsinin grafiğini ki 





x 





3. x244y2-4 elipsinin grafiğini çiziniz. 


sonuç yayınları 


4. 8x244y7-32 elipsinin grafiğini çiziniz. 








AÇS,Oİ FB, | Fo) JAK. 








B'(ç2.0) 








810, -1) 








A0, -2V2) 







































— Elipsin Geometrik Yer Denklemi ———— Elipsin Dış Merkezliği ri | 
Örnek 1 İl Örnek 2 Örnek 1 Örnek 2 
il 2 2 , 
Asalekseni x ekseni, köşeleri A(6,0) ve A'(-6,0) | 55* > —1 elipsinin dış merkezliğini bulunuz. | Büyük ekseni x ekseni üzerinde bulunan mer- 
olan elips P(3/3 ,1) noktasından geçtiğine | kezil elipsin büyük eksen uzunluğu 30 birim, dış 


göre, denklemini bulunuz. merkezliği : olduğuna göre, elipsin denklemini | 





2 bulunuz ve grafiğini çiziniz. 
Xx | | 
2 


2 
y 
ii 





—i denklemi ile verilen elipste e - > 


m» 
O 








Şekildeki M ve N noktalarına uzaklıkları toplamı 
10 br olan P(x, y) noktalarının geometrik yer | > 
z: Çözüm 


sayısına elipsin dış merkezliği denir. 





A Çözüm 


Büyük eksen uzunluğu: 2a-30 —> a-15br 


, e) 
denklemini bulunuz. Elipste O<e- 5 1 dir. 


A(6,0) ve A'(-6,0) ise 








JAA'|-2a-12 >az-6br dir. Dış merkezliği : S7 -2  o-9br 
e i İİ Elipsin denklemi; e | 
m Ze 25 Elipste a2—-b?46? — 159-b27497 > b-12br 
Düzlemde sabit iki noktaya uzaklıkları toplamı eşit m Zİ olup Buna göre elipsin denklemi 


olan noktaların kümesi elips belirtir. Bu durumda 





| e e XxX yi ; 
M ve N elipsin odak noktalarıdır. P(34/3,1) noktasından geçtiğinden B- Çözüm 2 * ei z 255 * rin 1 dir. 
26 -İMN|-8 > c-4 (3/3) 42 : ; Si Elips denkleminde; 
-— — z zik g ii 
IPM| 4 JPN|10-2a > a-5 36 b? 0 O eri a e > Grafiği 








a -b?4c? > 52-425b? > b-*3 olur. 






Buna göre, elipsin denklemi b? -9 > b-3br 


























i i 2 y2 2 -b24ç2 . 2 
İstenilen geometrik yer denklemi; e ve -i1 dir. e m 
29 > c-4br 
Elipsin dış merkezliği; pl 
TEST -1 4 
> ez 5 bulunur. 




















x2 yö 2. Asal ekseni x ekseni üzerinde bulunan merke- 








1. —-4———1 elipsinin dış merkezliği kaçtır? 
z 36 16 zil elipsin büyük eksen uzunluğu 26 birim dış | 
ii e - il TEE ii a li 
Şekildeki M ve N noktalarına uzaklıkları MOPIR i ve gratiği Yele elipsin denklemi aşağıda ; 5 : mörkeliği 12 olduğuna göre, elipsin denklemi 
mı 8 br olan P(x, y) noktalarının geometrik yer o 7, kilerden hangisidir? A) - B) EN Co) a 13 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? > l : K aşağıdakilerden hangisidir? 
b XxX y 2 y VE 3 z ” 
. > A) 4 —— > m Nİ E 
e ye 8 iz ) 1211571 D 4gt1z7! a 5 > 4 Li 
A *ig-i B) 331721 a : ii 169 25 144 25 
X y <2 y? - 
GC) —4——— — 4 —— ai : 
Y ös )s4t1z7 D) 25*i5 pi o b D) blu 
O) i5tg“1 DD 551357! i 25 “144 144 * 169 
xXx y i 
42 : 2 
Xx y İD sat 16 9 
E) Ti ş 1 i 169 144 





Ee 











m Elipsin Basıklığı 








Örnek 


> Basıklık— 1 -2 





> Dış merkezlik büyüdükçe elipsin basıklığı artar. 


x , yö in Rİ 
1 rar gi elipsinin basıklığı kaçtır? 
1 1 1 1 8 
A) — B) — — — — 
da, Se VE Dİ El 


2. 9x 4 25y2 - 225 elipsinin basıklığı kaçtır? 


MZ BE oz Dİ Bi 


4x2 4 16y? - 64 elipsinin basıklığını hesaplayınız. 








sonuç yayınları 





ZA, Çözüm 
4x2 4 16y2-64 > Rv 1 
16 4 
a? —-16 — a4 br 
b?2-4 > b-2br olduğundan elipsin basıklığı 
b 


2 1 
İİ EiL Ez 
3 1 “5 bulunur. 





3. Asalekseni y-0 doğrusuolan 


4x2 *my?144 


elipsinin basıklığı : olduğuna göre, m kaçtır? 


D)36 E64 


4. Xx 4 ky? - 16 elipsinin dış merkezliği e a 


olduğuna göre, basıklığı kaçtır? 


Aş BŞ Oz Dİ B 


alp 


DER BE DAA 








Bir Doğru ile Elipsin Birbirine Göre 





Durumları 
Örnek 


4x2 4 16y? -64 elipsi y-x -n doğrusuna teğet 
olduğuna göre, n kaçtır? 






Xu ye 
a? b? 


rine göre durumu incelenirken, 


y 
2-4 
b? denklem sisteminin çözümü yapılır. 


y>mx*n 





lemde A -a?m? sb? -n? bulunur. 







> A>0 isedoğru elipsi iki noktada keser. 
> A0 isedoğru elipse teğettir. 


> A<0 isedoğru elipsi kesmez. 


1. x2 4 3y? - 16 elipsiile yı x-0 doğrusunun 
kesim noktalarının ordinatları toplamı kaçtır? 


A)-2 B-i Go Dİ E)?2 


2. 3x 4y7-3 elipsi ile y-x—1 doğrusunun ke- 
sim noktalarının apsisleri toplamı kaçtır? 


A -5 B) 01 »Ej 2 


- 
2 


—1 elipsi ile y-mxsn doğrusunun birbi- 


Denklem çözümünden elde edilen ll. derece denk- | 











sonuç yayınları 





ZR. Çözüm 


ak aye öd e pi eş 
XT — > * -l — 
: 164 b -2br 





yexsn > mi dir. 















Azalm? ş b? —n?-42.12422-n2-0 


> ns #2V5 bulunur. 





x2 yi 
; 2 -4 
g 8 4 


elipsi ile y >x -n doğrusu teğet olduğuna göre, 
n değerlerinin çarpımı kaçtır? 


A)-36 B)-18 C)-12 D)32 E) 36 
Xx y 
4 ig 


elipsi ile y - xn doğrusu kesişmediğine göre, 
n aşağıdakilerden hangisi olamaz? 


A) -5/S o B -4/5 OO) -2v3 


D) 4v5 E) 5v3 





















-— Elipsin Parametrik Denklemi 


ee İİ RİK 











Örnek 1 
xzgsint 
y5cost 


biçimindeki ifade edilen elipsin denklemini bulu- 





nuz. 
ZA, Çözüm 
2 
x-3sint > “—sint > İ-<sint ... (ı) 
3 9 


2 











ys5cost > 2 > cost > 5 -cos”t ... (Il) 


| ve İl taraf tarafa toplanırsa 


— sin2t - cos?i 1 


x - 6sint 


y3cost 


biçimindeki ifade edilen elipsin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


xX2 yi x2 ye 
A e peş 
J çiz! B) çtç-1 

x2 y? x2 y? 
e) e 
a “ag ) 3gtg “1 

XxX yy 
grg 


2 . 
i y2 1 denklemi ile verilen elipsin para- 
metrik denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) xz83sint B) xsint C) x-3sint 


ycosi yz cost yz3cost 
D) x-9sint E) x-3sint 
yz cost yz 9cost 











sonuç yayınları 





Örnek 2 
Denklemi 
Gl 
16147! 


olan elipsin parametrik denklemini bulunuz. 


ei Çözüm 


x2 


y? 
-—— pi e i 
87 1 >—a-4veb-2.dir. 


— 


Buna göre elipsin parametrik denklemi 
x4sint 
yz2cost 


olarak yazılır. 


3. xzA4Asint 
yz2cost 


biçimindeki ifade edilen elipsin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 
A) 42 4y2-10 B) x2 4 16y7-32 
G) 4x2 42y7-27 D) x244y7-16 


E) 4x2 *y? - 16 


4. Parametrik denklemi 
x5sin8 
yz3c0os0 


olan elipsin odakları arasındaki uzaklık kaç br dir? 


A6 B8 10 D12 B16 


Elipsin Çemberi 
Örnek 











2 


el al 


25 116 


elipsinin asal ve yedek çemberlerinin denklemie- 


rini bulunuz. 


> XL 4yi-a? 


olan 


—X 





Yedek çemberin denklemi x? # y? -b? dir. 





| (Yedek Çember) 


Asal çemberin denklemi x2 4 y? <a? olur. 


Merkezi orijin ve yarıçapı b br olan çembere elipsin | 
yedek yada küçük çemberi denir. 


x2 yö 


> 4-1 elipsinin asal çemberinin denklemi 


16 9 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) xX24y7-4 B) XX 4y7-9 
GC) x24y2-16 D) x2 4 y?7 -25 
E) x2 4 y? -36 

xX yi 


144136 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) xX4y7-9 B) XxX 4y?7-16 
C) x24y2 -25 D) x2 4 y?” -36 
E) x24y2-144 


2 2 
iŞ 
2 


asal çemberi : x2 4 y? -a? > x24y?-25 


yedek çemberi : x2 4 y? -b? > xX4y2-16 dır. 





(Asal Çember) Merkezi 
ve yarıçapı a br 





elipsin asal ya 
da büyük çem- 
Seyi -b beri denir. 








sonuç. yayınları 


1 elipsinin yedek çemberinin 














-1 elipsinin 























































4x2 4 9y? - 36 elipsinin asal çemberinin çevresi 
kaç br dir? 


A)2n B)4n C) ör D) 87 E)9n 


x2 4 4y2 - 64 elipsinin yedek çemberinin çevresi 
kaç br dir? 


A) 3x B) 4x C) 6r D8x EBidr 


2x2 » Ay? - 20 elipsinin asal çemberi ile yedek 
çemberinin arasında kalan bölgenin alanı kaç 
br? dir? 


A3 B5rz C6n D8n E)10r 


ic2D8G4D8B 





































ni Elipsin Doğrultmanları - | h Elipsin Doğrultmanları - Ii | 
Örnek Ö 
A Çözüm Örnek p Çözüm 
4x2 4 Oy? - 36 denklemi ile verilen elipsin doğ- | 2 ye 24gy- ipsinin doğ ğruları- | e a 24 
i p g 4x2 4 9y?-36 — b 1 elipsinde 24x2 4 8y” - 192 elipsinin doğrultman doğruları İİ p4x248y2-192 — Xx. Yy. ii 
rultman doğrularını bulunuz. 9 4 ni bulunuz. i 8 24 b? -8 
a? -b?40? > 9-440 İa-D2402 > 24-812 > 2-16 > c-r4 | 








> c-*y/5 olarak bulunur. 





Bu durumda doğrultman doğruları; 


Bu durumda doğrultman doğruları; 










































y yaz —> yz6 ve ya — y--6 dır. 
D x- i Xx 2 di 
| X-—— ve x-—— dir. 
v5 VS 
A X 
b 
—a? a? elipsinin doğrultman doğrularının denklemleri 
Ge Ki 
a? NE o 
bii ve Ye dir. 
x2 2 
e Yy. — 1 
a2 il b? di 
elipsinin doğrultman doğrularının denklemleri TEST -2 
a? a . xXx y 3. 9x2 4 8y? - 288 denklemi ile verilen elipsin doğ- 
xs — ve x-—— dir 1. —4— 1 Li Ni i ili 
6 Gc 16 20 rultmanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? 
| N j | elipsinin doğrultmanlarından biri aşağıdakilerden A) y-16 B) y-9 C) y-3 
TEST - 1 hangisidir? D) y--8 E) y--18 





A) y-16 B) y-12 C) y-4 
D) y--10 E) yz-16 


2 2 
ie yi 


2 vi e .. . . . 7 
e 1 elipsinin doğrultmanlarından biri 3. 2x * 18y“ - 36 denklemi ile verilen elipsin doğ- 


rultmanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? 
aşağıdakilerden hangisidir? i 














24 > A) x-3 B) x-7 C) x-4 - 
A) x-— oOB) x-8 Gk z 
g — 
Dİ KE 2 E e 
di ğ ) Xx 5 E) x-4 
D) x-— EB) x-5 — 
bi 2 2 
2. XxX * Yy. — 1 ; : 
12 21 4. 40x2 4 4y? - 160 denklemi ile verilen elipsin 
2 ye N ” 
2. z #21 silsinir doğrulanan arasıda elipsinin doğrultmanları arasındaki uzaklık kaç doğrultmanları arasındaki uzaklık kaç br dir? 
j 4. 12x5 4 28y? -84 denklemi ile verilen elipsin br dir? 35 40 44 
ki uzaklık kaç br dir? doğrultmanları arasındaki uzaklık kaç br dir? 2) — 8) > a 3 D) 3 R a 
A)7 B)8 (10 D1I2 B14 : > 
A)9 B12 G14 D16 p18 A)7 B8 G10 Di? Bi4 


ERESDAA ea 








r— Elipsin Ötelenmesi - | 


NE 











li 
Örnek O Bi 
YEMEN ozum 
(x 44) (y-2) 2 2 
55 izi (44) , W-2) a a5 
25 16 


elipsinin merkezini ve odaklarını bulunuz. 











(y—kf 





* 


zi elipsinin 
a? b? p 


Merkezi : M(h,k) 





TEST -1 


Köşeleri :A(hs-a,k), A'(h—a,k) 
B(h,k*b), B'(h,k-b) 
Odakları : F(h *c,k); F'(h—c,k) dır. 


(x2) (y-1f 





1. — 
17 5 9 : 
elipsinin merkezi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (2,1) B) (1,2) ©) (-2,1) 
D) (1,-2) E) (2, -2) 
2. 5(X-3)747(y42)2-35 


elipsinin merkezi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (5,7) B) (<3,5) 


D) (3,-2) 


CO) (-3,2) 
E) (2, -5) 








bs4 
la2-b2462 > 6-3 bulunur 


Verilen elips denkleminde h-—-4, k-2 dir. 
Buna göre, 


Merkezi: M(-4, 2) 





Odakları : F(h *c,k)-F(-1,2) 
F'(h—c,k)—F'(-7,2) olur. 











3. 16(x 43) 4 25(y—2)2 - 400 
elipsinin odaklarından biri aşağıdakilerden han- 
gisidir? 
A) (3,2) B) (-4,5) ©) (-6,2) 
5 D) (0.-2) oo ©) (-5,4) 
“ 
5 2 2 
ai &*2) W-0 , 
100 64 
elipsinin odaklarından biri aşağıdakilerden han- 
gisidir? 
A) (<8, 1) B) (4,2) 0) (2,-1) 
D) (3, 4) E) (-8, 2) 


LC2.D03.G4.A 





























— Elipsin Ötelenmesi - ii 
Örnek 
















-ıY (ys2f 
Gl. 
6 22 








(x-h) (v-kf Di 
B * z -1 elipsinin 

Merkezi : M(h, k) 

Köşeleri :A(h,k sa), A'(h,k—a) 


B(h*tb,k), B'(h-b,k) 





Odakları :F(h,k sc), F'(h,k-c) dir. 


— 
x 
I 
© 
— 
— 
< 
* 
En 
bsi 





elipsinin merkezi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (-3,4) B) (3,-4) 
D) (4,3) 


C) (3,3) 
E) (2,5) 


2. 18(X 42 47(y-3)2 -126 


elipsinin merkezi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (2,3) B) (3,2) 


D) (-3,2) 


C) (-2,-3) 
E) (-2,3) 


denklemi ile verilen elipsin odaklarını bulunuz. 














Ra an 


sonuç'yayınları 


a. Çözüm 


(x-1f (yzf 
6 İ 23 
h-1, ks-2, a-y22, b-y6 dır 


1 denkleminde 








a2 -b?4c? >» 202-6462 >c-4br 
Buna göre elipsin odakları 


F(1,2) ve F'(1,-6) bulunur. 








3. 25(x—2)2 -9(y - 1)? - 225 
elipsinin odaklarından biri aşağıdakilerden han- 
gisidir? 
2 2 
— *1 
|, ear, 
9 25 
elipsinin odaklarından biri aşağıdakilerden han- 
gisidir? 
A) (-3, 4) B) (3,-5) C)(2,4) 














— Elipsin Ötelenmesi - Ili 


SERT a) ri 





a yal e e ga ği 





Örnek 1 


4X2 4 9y? —8X 5 54y 4 49 -0 


elipsinin merkezini ve odaklarını bulunuz. 


ZA, Çözüm 


4X2 4 9y? 8x4 54y449-0 
> 4(2-2x41-1)49(y246y49—9)-—49 


> 4(X—1X2-449(y4 32-81 -—49 
> 4(X—-1) 49(y 4-3)? —85 --49 
> 4(X—1)2 49(y4 3)? -36 


(X-1) (yesf 
9 4 
Bunagöre; h-i, k--3, a-3, b-2 dir 








—1 denklemi bulunur. 









a? -b?402 9-446 > c-y5 br olur 


Elipsin merkezi: M(1,-3) 
Elipsin odakları : F (1 -v5,— 3) ve 
F'(1—v5,—3) dir. 


TEST -2 


1. 5X2 4 Oy? 4 10x 4 36y—4-0 
elipsinin odaklarından biri aşağıdakilerden han- 
gisidir? 
A C1.-4) OB) (-1.-2) ©) (1,3) 
D) (4,-2) E) (1,-2) 


İl Örnek 2 


geçen elipsin denklemini bulunuz. 


A, Çözüm 














Odakların orta noktası elipsin merkezi olacağından 


| F(4,2), F'(-4,2) & M(0,2) olur 


İFF'|-2c-8 > c-4 ve b-2 dir. 


a -b2402 > a2-1644 > a2-20 


Elipsin denklemi; 














- 
pa 
z 

— 
pa 
z 
- 
Lg 
a 
a 
— 

- 
z 
z 
& 





2. Odakları F(-5,-—3), F'(5,-3) olan ve orijinden 
geçen elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 





dir? 

A e 
34 Gü 25 TN 
XX y? 

e Ge Ye 
) 25 tg 1 D) yz 1 

xX2 y 
ag 1 
LE N 








Odakları F(4,2), F'(-4,2) olan ve orijinden | 


m — 


pe 
 — 
— 











Hiperbol - | 5 Y 
Örnek 
















EA Gözüm 


Şekilde verilen Şekilde verilen elipste; 


hiperbolün 
a) Köşelerini a A(4,0),A'(-4,0),B(0,3) veB'(0,—3) köşelerdir. 
b) Eksen uzunluklarını 


b) a-4br ve b-3br 
c) Odaklarını 


— Asal eksen uzunluğu |AA'|-2a-8br 





d) Odaklar arası uzak- 
— Yedek eksen uzunluğu |BB'| -2b-6br 





lığı bulunuz. 
İc c2-a24b2 > c2-3244? > c-5 br olduğun- 
dan odaklar; | 
Düzlemde sabit iki nok- || F(5, 0) ve F'(-5,0) dır. 


taya uzaklıkları farkı sa- 





bit olan noktalar küme- ||| d 


—> 


Odaklar arası uzaklık |FF'|-2c-10br dir. 















sine hiperbol denir. 








Şekildeki hiperbolde, 
> Af(a,0), A'(-a,0), B(0,b) ve B'(0,-b) köşeler 
— F(c,0), F'(-c,0) odaklar, 
— |AA'| -2a asal (büyük) eksen uzunluğu 

IBB'| -2b yedek(küçük) eksen uzunluğu 


|FF'|2c odaklar arası uzaklık 





>— 2-a4b? dir. 





TEST -İ 


y Şekilde verilen hi- 3. Hiperbolün odaklarından biri aşağıdakilerden 


perbole göre, 1., hangisidir? 


2.,3. ve 4. soru- A) (9,0) B) (3,0) C) (4,0) 


D) (413,0) OB (v17.0) 





»>x lari cevaplayınız. 








1. oHiperbolün asal eksen uzunluğu kaç br. dir? .... 


A)2 BB3 (4 De B9 


sonuç yayınları 


4. oHiperbolün odaklar arası uzaklığı kaç br dir? 
2. Hiperbolün yedek eksen uzunluğu kaç br dir? 
” : A4 Bs g2y13 D8 E)10 
A2 B) 4 G6 D) 8 E 9 


ib 28 3D AĞ 














e EE İNER İL mm İİ Mn 





m Hiperbol - 11 
Örnek 
Asal ekseni x ekseni, asal eksen uzunluğu 
JAA'|— 16 birim, yedek eksen uzunluğu 


|BB'|-12 birim olan merkezil hiperbolün odak- 


ları arasındaki uzaklığı bulup grafiğini çiziniz. 





1. o Asal eksen uzunluğu JAA'|-24 birim, yedek 
— eksen uzunluğu |BB'| - 10 birim olan merkezil 
hiperbolün odaklar arası uzaklığı kaç birimdir? 


A)26 B)J30 C)J36 D)40 E|48 


2. Asal eksen uzunluğu 30 br olan hiperbolün 
odakları F(17, 0) ve F'(-17, 0) olduğuna göre, 
yedek eksen uzunluğu kaç br dir? 


A)8 B)10 G)16 D20 E24 


3. Yedek eksen uzunluğu 10 br, odaklarından biri 
F(13, 0) olan merkezil hiperbolün asal eksen 
uzunluğu kaç br dir? 


A14 B)16 ©18 D2o B24 








zi Çözüm ; 
Asal eksen uzunluğu : 2a-16 > a-8br 
Yedek eksen uzunluğu : 2b-12 —> b-—6br 
Galib? > c2 -82469 6-10 br bulunur. 


Bu durumda; F(10,0), F'(-10,0) dir. 





JFF'l-20br dir. 
Grafiği; 
Ay i 
i 
ji 
il 
B(0,6) ii | 
© i 
O i 
aa o LA i 
Ss RA 7) i 
w v Ni İl 
N -9 
KA A 
& 1B0-6) 

















sonuç yayınları 








Şekildeki hiperbolde; 
A(8, 0), A'(-8,0), 
B(0, 6), B(0, -6) ve 
F, F' odak noktaları 
olduğuna göre, |FF'| 
kaç br dir? 





A) 10 


B16 CG20 D2 30 


Şekildeki 
hiperbolde; 

B(0, 9), B(0, -9) 
köşeler, F(15, 0), 
F'(-15, 0) odak- 
lar olduğuna göre, 
JAA'| kaç br dir? 


o o 
EN 





N 
iğ 


A) 22 B)24 D) 28 E) 30 








ear pyaar ppm ms ymm 








Hiperbol Denklemi - | 
Örnek 


x2 


ye 
— — 1 hiperbolünün 
6 9 i 


— 


a) Köşelerini 
Eksen uzunluklarını 
Odaklarını 


Odaklar arası uzaklığını bulunuz. 


Odakları Ox ekseni 


üzerinde bulunan hi- | 


perbolün denklemi 


-1i dir. 


Odakları y ekseni üzerinde bulunan hiperbolün 
denklemi 





2 2 
A e A 
64 49 
hiperbolünün köşelerinden biri aşağıdakilerden 
hangisi olamaz? 
A) (8,0) B) (-8,0) C) (0,7) 
xXx yi 
ME EE 
€ 64 25 


hiperbolünün büyük eksen uzunluğu kaç br dir? 


A)16 B)12 ©10 D8 E) 6 


> Çözüm İ 
2 2 az4 

Ez > 

16 9 b—-3 


G2 -b2 a2 c?-5 br bulunur. 
İİ a) Köşeleri A(4, 0), A'(-4, 0), B(0, 3) ve B'(0, -3) 
b) Asal eksen uzunluğu |AA'|-2a-8br 

“Yedek eksen uzunluğu |BB'|-2b-6br dir. 


co) Odakları, F(5, 0) ve F'(-5,0) dir. 





d) Odaklar arası uzaklık |FF'|-10br dir. 











2 2 
o ee a 
20 16 
hiperbolünün odaklarından biri aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) (6,0) B) (0,-6) C) (0,6) 
z D) (4,0) E) (-4,0) 
z 
x yi 
a 
di 64 36 


. hiperbolünün odaklar arası uzaklığı kaç br dir? 


E) 20 





A)10 B12 C)16 D)18 

















(7 Hiperbol Denklemi - 1i n 
Örnek 
Asal eksen uzunluğu 16 br ve odakları 











F'(-10, 0) ile F(10, 0) olan hiperbolün denkle- | 
mini bulunuz. 

























A. Çözüm 


F(-10, 0) ve F'(10,0) > c «10 dur. 
JAA'|-16br > 2a-16 > a-8br 

Bu durumda, i 

c2-a2ıb? > 100-644b?” > b-6br dir. 
Hiperbolün denklemi 


xX2 y xXx y 


——— 4 


e BA 36 bulunur. 


| TEST -2 





1. Odakları F(12,0) ve F'(-12,0) olan hiperbo- 
lün asal eksen uzunluğu 20 br olduğuna göre, 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

x2 yö xx y 
A) —-— —- 
40 24 i 2) 64 144 
Xx y a ai 
9 doo az“! D) 4217 
XY. 
A 3g g 
5 
z 
2. Odakları F(8,0) ve F'(-8, 0) olan hiperbolün 


yedek eksen uzunluğu 8 birim olduğuna göre, 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 





2 2 2 2 
48 16 44 48 
> İle a a ai 
64 16 24 16 © 

2 yy 
36 16 


Xx ye 

pi k i A a... i iü - 
3. Denklemi 4 ip z1 olan hiperbolün odak 
ları F'(-10, 0) ve F(10, 0) olduğuna göre, 


hiperbolün yedek eksen uzunluğu kaç br dir? 


20 D24 B30 


4. Odakları F(0, 6) ve F'(0, -6) olan hiperbo- 
lün asal eksen uzunluğu 10 br olduğuna göre, 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


y? x2 y? x2 
A pm EE... ——— 
) 55 16 Bi 36 1 , 
2 2 2 2 
) SAN e D) EE 
36 16 2 1 
2 2 
e 
Dig 4771 


LLC ZA BAD. 





ymm amm ymm 








Hiperbol Denklemi - fil 









Örnek 


noktasından geçen hiperbolün denklemini bulu- 
nuz. 


Merkezi orijiinde bu- 
lunan ve eksenleri 
koordinat eksenleri 


olan hiperbolün üze- 





tası İçin; 


——1 bulunur. 


eri Prize) e 
2-a'ib” 





Odakları F'(—4, 0) ile F(4, 0) olan ve P(—4,6) £ 





rindeki P(x, y) nok- | 


İ ERİP <2a — 10-6-2a > a-2br 








Zx Çözüm 








|PFI— (4 —4) (6-0) — tobr 


PFJ— yi-4-(-4)) (6-0) - 6br 








2 -a2ıb2— 42-924b? > b?-12br olduğundan | 
2 y 2 
2 


y 


—-1— bulunur. 


Ken 
4 12 





|? 
T 

















| TEST -3 i 


1. Odakları F'(-2,0) ve F(2,0) olanve P(-2,-3) 
noktasından geçen hiperbolün denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


yi B) 2———1 
A) y ) Xx 3 
2 2 2 2 
> eg Ge 
© 3 ri 2 9 4 i 
Xx Yy 
miri g © 


2. Odaklan F(0,2), F'(0, -2) olanve P(3,2). 


noktasından geçen hiperbolürn “denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


2 2 
mezi ie GE 
Arge BI g- 75 
Z 2 
BE PEŞ 
o y D a vi 
2 2 
ev 
p) 3 16 





- sonuç yayınları 





3. F(15,0) ve F'(-15,0) noktalarına uzaklıkları 
farkı 24 br olan noktaların geometrik yer denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 


X V. Xx Yy 
A ği o “| B) Haz a4 | 
2 2 2 
> EE D) Mi 
225 64 81 10 
xX yi 
144 81 


4. F(0,5) ve F'(0,—-5) noktalarına uzaklıkları farkı 
6 birim olan noktaların geometrik yeri aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


BE İREM I.y2 4 
ia 1 B) Xx 
YE . VW O. 
— 25 g”! > 9 ie 
gp -E- 
16 25 


LB2OMEAD 





İM 
EN 











r “Hiperbo ün Asimptotları -1 
Ne 
Ornek 


hiperbolünün asimptotlarını bulunuz. 











— ii s1 hiperbolünün asimptot denklemleri, hi- | 


perbol denkleminin sağ tarafının O (sıfır) a eşitlenme- | 





olduğundan 


Asimptot denklemleri; 


b 1 1 z 
Xx > ya—Xx ve ya-2X dir. 


k— 
V a 2 








si ile y 2x olarak bulunur. | 





s4 367! 


hiperbolünün asimptot denklemlerinden biri aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


1 3 3 
A) ye x B) yszx O y-2x 
2 
D) y- Xx E) yz2x 
ZN Fa 
16 36 “| 


hiperbolünün asimptot denklemlerinden biri aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 

2 
A) ys 3 X 


3 4 
BYK O) ye x 





3. 9x2—-16y2-144 hiperbolünün asimptotlarından 
biri aşağıdakilerden hangisidir? 


-3 -2 ml 
A) Ye B) ya x O) y-5x 


3 1 
D m— m— 
) y g* E) y 5 








3 1 
D 2 —— A Ş 
) y 2” E) y 5* 


sonuç yayınları 


4. F(10,0) ve F'(-10, 0) noktalarına uzaklıkları 
farkı 16 birim olan hiperbolün asimptotlarından 
biri aşağıdakilerden hangisidir? 


3 3 1 
A ——— z———X — — 
) y 5* B) y 2* C) y 5* 

D) y--İx 


E) ys—2x 


1B2.D3.A4.D. 










amam il 











7 Hiperbolün Asimptotları - Il 
Örnek 












li 
25 16 


© hiperbolünün asimptotlarını bulunuz. 


x2 
2 


oy 


hiperbolünün 
asimptot 
denklemleri 


y SEX dir. 














y 
2 8 
>—b-—4 olduğundan 
5 5 ; 
y>kEX Sy k We ye x dir. 











TEST-2. 








ie 
” 16 64 
lerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? 
2 PE 
Ays 3 X B)y— 3 Xx 


D)ys2x 


36 4 
rinden biri aşağıdakilerden hangisidir? 
C)y—-3Xx 


A) y>->x B) y--Ex 


D) y--İx E) y- Zx 


mem perp emme mem etm şan 


2 
ke hiperbolünün asimptot denklem- 


2 meye 
2. m 1 hiperbolünün asimptot deniklemle- 








m 
Şi 
— 
pa 
m 
ee 
a 
Z 
A 
ço 
— 
N 
ei 
— 


3. 16y2—-4x2-64 hiperbolünün asimptotlarından 
biri aşağıdakilerden hangisidir? 
A)ys2x 


i 2 
By Xx Gy Xx 


3 EA 
D)y—X byszx 


“ 4. F(0,5) ve F(0,—5) noktalarına uzaklıkları farkı 
8 br olan hiperbolün asimptotlarından biri aşağı- 
dakilerden hangisidir? 

4 
——-—X 
O) y--—; 


3 2 
Ayas eye X 


D) y--İx E) ys-2x 


GG 8.6 

















— Hiperbolün Asimptotları - III 
Örnek - 1 





Örnek - 2 


Odakları x ekseni üzerinde bulunan ve büyük | Odaklarından biri F(2/13, 0) olan ve asimptot- | 





eksen uzunluğu 16 br olan hiperbolün asimp- ei e olan hiperbalüyi, denklemini Bul: | 
iz | 


4 
totları y -—*—x olduğuna göre, odaklar a 
Ii y 2 olduğuna göre r arasi | Li 


uzaklığı bulunuz. 





a Çözüm 


Odaklarından biri F(2/13,0) > c-2/13 dür. 





Asimptot denklemleri; y —#zx > 2-2 
Z- Çözüm - 2a-3bdir 





a-3k ve b—2k 
|AA'|-16br > 2a-16 >—a-8br 


c? -a? şb? olduğundan (2/13)? — (34)? 4(0k)? 


yiz azes. “275 Li 52 — 13k? 
N A 4k” >» k-2br 
G2 -a?ib” -c?-64416 -c-415 br olur. Bu durumda; 


a-6, b-—4 bulunur. Denklemi; 
odaklar arası uzaklık 





FF) 26 SİFFİ 24/5 8/5 bulunur. 


e TEST -3 


1. Odakları x ekseni üzerinde bulunan ve büyük 3. 





Odaklarından biri F'(445,0) olan hiperbolün 


eksen uzunluğu 12 br olan hiperbolün asimp- 


asimptotları oy —sİx olduğuna göre, yedek 


1 ” En 
totları Yy —izX olduğuna göre, yedek eksen eksen uzunluğu kaç br dir? 


uzunluğu kaç br dir? : 
A) 6 B)8 Cc) 10 D) 12 E) 16 


A2 B4 G6 Di1i8 H10 





4. Odakları x ekseni üzerinde bulunan, asal ekse- 
ninin uzunluğu yedek eksen uzunluğunun 2 katı 
olan ve odaklarından biri F'(Y5, O) olan hiperbo- 


2. Odaklarından biri F'(2410,0) olan hiperbolün DR , 
lün asimptotları aşağıdakilerden hangisidir? 


sonuç yayınları 


asimptotları OY —szx olduğuna göre, büyük 


mel 3 
eksen uzunluğu kaç br dir? Ay-içx O By-ex O y-izx 


A)6 B)8 010 D12 16 


2 3 
D mi— mik— 
) y ii E) y a 


1.B2.03.B4.A 


LE yen ei 





yene 








Örnek - 1 


x2 y? 





24 16 


totlardan birine olan uzaklığını bulunuz. 





ZA Çözüm 








2 
a? b 


totlardan birine olan uzaklığı b br dir. 


bulunur. 


KE MD e ürkanlanln Bil Geli i 
1. > a iperbolünün bir odağının asimp- 


totlardan birine uzaklığı kaç br dir? 


)2 B3 04 D5 BE 


2. Odakları x ekseni üzerinde bulunan ve odak- 


lar arası uzaklığı 12 br olan ikizkenar hiperbolün 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir?” 


Hiperbolün Asimptotları ve İkizkenar Hiperbol h 






—-—2 -—1 hiperbolünün bir odağının asimp- 


2 
-i - 1 hiperbolünün bir odağının asimp- 


Buna göre, hiperbolde b? -16 > b-4 br | 













Örnek - 2 


Odakları x ekseni üzerinde bulunan ve odak- 
lar arası uzaklığı 8 br olan ikizkenar hiperbolün 









denklemini bulunuz 





> Çözüm 


vE 


x2 
2 2 


- 1 hiperbolünde ab ise hiperbole 


CT 


a 





ikizkenar hiperbol denir. 








Buna göre, hiperbolde ab olup, 








G2 -a24b? > 47-a”4a? 













2 2 


hiperbol denklemi Ni — <i z1 bulunur. 








> a-2j2 olacağından, | 
İ 
| 


x2 y? 
3. 26 64 z1 hiperbolünün bir odağının asimp- 


totlardan birine uzaklığı kaç br dir? 


A4 B6 08 D10 E)12 


4. Odakları y ekseni üzerinde bulunan ve odak- 





lar arası uzaklığı 4 br olan ikizkenar hiperbolün 


Ci denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

- y? x2 y? x2 

> ———— ——— 1 

gi 2 2 i 4 4 

< 2 2 2 2 

z Yy X Yy X 

a Ç A Dp —————41 

9 6 6 ! ) 8 8 

Mv 
16 16 


BAD AĞ ALA 











— Hiperbolün Dış Merkezliliği 








Örnek 


Asal ekseni x ekseni üzerinde bulunan merkezil 


hiperbolün asal eksen uzunluğu 8 birim dış mer- 
kezliği - olduğuna göre, hiperbol denklemini 


bulunuz ve grafiğini çiziniz. 


b sai 
Prg zi denklemi ile verilen hiperbolde 


Cc . .. o... . 
e ; sayısına hiperbolün dış merkezliği denir. 





Hiperbolde e - > >1dir 





EE Çözüm 


Asal eksen uzunluğu: 2a-8 > a-4 brdir. 


Dış merkezlik: eyle. 
a 4.4 


G2 -a?4b? > 52-424b2 > b -3brolduğun- 
dan 
2 2 
Denklem: *— — > —-idir 


Buna göre, grafik aşağıdaki gibidir: 


B(0,3) 





FES, 0/At4,0) Ol  AG,O| Fo 


B'(0.-3) 








TEST -5 


4 n NR i Gi 
“ GA gö” 1 hiperbolünün dış merkezliği kaç- 
tır? 
5 4 3 5 
A)— B) — — — 
)7 Iş ©; DB; Be 


2. Asal ekseni x ekseni üzerinde bulunan merkezil 
hiperbolün asal eksen uzunluğu 16 br dış mer- 
kezliği 5 olduğuna göre, hiperbolün denklemi 


aşağıdakilerden hangisidir? 


2 
X Y Xx Y 
—— — 9 sprasikamm aramaz 
64 36 2) 64 80 : 

c) pk ) e 
48 64 64 48 

2 |2 
25-i51 
48 80 








sonuç yayınları 


3. 16x2—9y2 -144 hiperbolünün dış merkezliği 
kaçtır? 


AZ Bş oz E)2 


4. Asal ekseni y ekseni üzerinde bulunan, yedek 


eksen uzunluğu 12 birim, dış merkezliği -Z- 


73 
olan hiperbolün denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 

2 2 2 2 
a pp 2. 
36 36 72 48 
yi an 
48 36 64 36 
YE. 
108 36 





ye 


amin imame 





Hiperbolün Parametrik Denklemi 











Örnek - 1 


Parametrik denklemi 





x-3sec6 
y5tan 


olan hiperbolün denklemini bulunuz. 


ZA. Çözüm 


Parametrik denklemi 
x-asecd 


yz btand 


uzunluğu 2b olan merkezil hiperboldür. 


x-3sec0 >—a-3 


y5tanga > b-5 olduğundan 


2 2 


X y 
.——— 1 ii 
denklem; S 2E bulunur. 











olan eğri asal eksen uzunluğu 2a, yedek eksen 














Örnek -2 
x2 2 
İNEN —1 olan hiperbolün parametrik denk- 


lemini bulunuz. 


| Bu durumda; 
x - 6sec6 
y38tan69 hiperbolün parametrik denklemidir. 













TEST -6 


1. Parametrik denklemi 


x-4sec8 
yz7tan8 
olan hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
2 
Xx y X y 
——z1 B) ———— 
A 16 36 ) 36 49 
2 2 2 
e a za m 
Si 49 16 2 16 49 
Ez ME 
36 16 


2. Parametrik denklemi 


x-b5sec6 

yz i2tan6 

olan hiperbolün odakları arasındaki uzaklık kaç 
br dir? 

A) 16 B) 20 C) 24 D) 26 E) 30 





sonuç yayınları 


y? x2 
sa g 1 hiperbolünün parametrik denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A)x-3tan9 B) x-8tan6 

y-8sec ys 3sec0 
C)x3sec6 D) x-8tan9 

yz8tanf y-5secd 

E) x-8sec 
yz3tan6 


Parametrik denklemi 

x2sec6 

yz 243 tan6 

olan hiperbolün dış merkezliği kaçtır? 


A)2 B) 5 g3 Dz g4 


MD2DBAMA, 











| 
il 
Bi 








ER KN Gü LR yn İİ ÇA YE DA EYL lar EMİLE EEE 








T Hiperbolün Doğrultman Doğruları 


Örnek 
Ni ER Çözüm 


Köşeleri A'(-3, 0) ve A(3, 0) olan hiperbolün | A'(-3, 0) ve A(3,0) — a-3 tür 


doğrultmanları x-47 olduğuna göre, denkle- 2 


mini bulunuz. G 


c2-a?ib? > 16-94b2 — b? - 7 olacağından 





2 2 
Xx Xx 
Y 1 > sg — 1 bulunur. 














a az 
Xa” Xx-g 
x2 y 2 
Odakları x ekseni üzerinde olan ——-—*——4 
2 2 
a b 
2 2 





> 5 a a “ 
hiperbolünde a ve 07 doğrula- 











rına hiperbolün doğrultmanları denir. 


İ TEST -7 


2 2 3 . . ı N e 
X PA a . — Köşeleri 
1. m s1 hiperbolünün doğrultmanlarından Mi pi Pele elen Medeli 
biri aşağıdakilerden hangisidir? doğrultmanları x giri olduğuna göre, dış mer- 
kezliği kaçtır? 

2 3 4 
A)x-— B)x-— Ox 

v5 5 

15 , 15 A) 2 B) 2 C) 5 D) 5 g2 
D)x-1 E)x-45 2 





2. Köşeleri A(-5, 0) ve A'(5, 0) olan hiperbolün 
doğrultmanları Xx 47 olduğuna göre, denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 


2 2 
Pe 


sonuç yayınları 





x2 oy? : ) x2 Oy? a bi hiperbolünün odaklarından biri 
24 49 49 25 
e e N F(5,0) ve hiperbolün doğrultmanları x <2 
49 9 25 24 N n 
olduğuna göre, b kaçtır? 
* Yy, 
25 16 | Aİ B/6 95 DB Bp 







| 
İ 
| 
i 

















-Hiperbolün Parametresi 


Örnek 













Şekildeki 


* Y 
— —1. 9 
12 4 
hiperbolünün 


FverF' odak- 
larından geçen, 











asal eksene dik doğrular hiperbolü A, B, OC, D 
noktalarında kesiyor. Buna göre, A(ABCD) kaç 
br? dir? 








|ap| — İBCİ < İFF| - 2c < 8 brdir. 

















A(ABCD) — gz > br? bulunur. 









Hiperbolün odak- 
larının o birinden 
geçen ve asal ek- 
sene dik olan kiri- 
şin (o uzunluğuna 





hiperbolün para- 






y” 


521 hiperbolünde parametre 








i TEST -3 | 


28 4. 


1. İİ -1 hiperbolünün parametresi kaçtır? o y, 
36 16 —— İz 
36 16 
AZ B)4 o op p& hiperbolünün 
F ve F' odak- 





larından geçen, 





asal eksene dik doğrular hiperbolü A, B, O, D 
noktalarında kesiyor. ' 

ee a : z 

2. 4x -by”-64 hiperbolünün parametresi 16 ol- . Buna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


duğuna göre, odaklar arası uzaklık kaç br dir? 


sonuç yayınları 


M)4 BAS 045 D83 75 a 22 B) 222 o 
6412 64113 
D) — — E) 


x2 —4y7 -36 hiperbolünün parametresi kaçtır? 


A4 B) 7 o3 D)Z g4 


G.B. GE 

















— Hiperbolün Ötelenmesi 


















Örnek 


«1 W-2)” 


| e pa gi 1 hiperbolünün, 
A'h-a,k) Ahtak, a) Merkezini 


FAZ c,k) Mh.) Fih*c,k) 








b) Köşelerini 


o X 
c) Odaklarını bulunuz. 





Şekilde görüldüğü gibi merkezi orijin olan İ| Gözüm 





x2 va i 
big — 1 hiperbolü, merkezi M(h, k) olacak | 


np 


2 2 
ge iğ e —1 hiperbolünde, 


şekilde ötelenerek, il 
a-4 ,b-3 ve c?-a?şb? olduğundan 


«—h)” yk) 


———— < 1 hiperbolü elde edilmiştir. 
a 


c2-42432 > c-5 br olur. 
5 b? 














h-—i ve k-2 dir Bunagöre, 
a Mh,k) > M-1,2) dir. 





Bu hiperbolün köşeleri 





Ah-a,k) ve Ah-a,k) 











b) Köşeleri; 
A(h-a,k) > A'(-5,2) 
Afhsa,k) > A(3,2) dir. 








Odakları; 





F(h-c,k) veF(hs*c,k) olur. 
Odakları; 
F(h-c,k) > F'(-6,2) 

Hh*sc,k) > K4,2) dir. 


TEST -4 
2 * 2 2 i 
1. ,X—2) ğer. — 1 denklemi ile verilen hi- 3. &8) Wei —1 hiperbolünün odakların- 
10 6 16 9 
perbolün merkezi aşağıdakilerden hangisidir? dan biri aşağıdakilerden hangisidir? 
A)(2,-3) B)(2,3) 062,3)  A(1,2) B) (8,1) 0) (-3, 1) 
D) (10, 3) E) (6,-3) D)(2,1) E) (8,.-2) 
2 2 > 2 2 
>, g VU W i 2) hiperbolünün köşelerin- < ,, &-m Yin , dipeikeldindiy ei 


10 7 


den biri aşağıdakilerden hangisidir? M2, -1) olduğuna göre, m. n kaçtır? 


A)(2,-2) B) (4,2) 6) (4,-2) 


A)-2 B-1 g5 D)1 g2 
D) (3, 1) E) (2,2) 


LA 2.G 3D AE 





























Koniğin Temel Elemanları 


1. 


Analitik düzlemde doğrultman doğrusunun 
denklemi x-3 ve odağı F(3, 1) olan konik 
P(1,-1) noktasından geçtiğine göre koniğin dış 
merkezliği aşağıdakilerden hangisidir? 


İpi 


AY1 B) > o 3 


Analitik düzlemde odağı F(-1, 4) noktası ve 
doğrultman doğrusu x -3y-3-0 olan konik 
P(2, 0) noktasından geçtiğine göre, koniğin dış 
merkezliği aşağıdakilerden hangisidir? 


AB gif geli 


D) V10 E)2 


Analitik düzlemde odağı F(0, -3) noktası ve 
doğrultman doğrusunun denklemi y -1 olan bir 
konik veriliyor. P(1, -2) noktası koniğin üzerin- 
de bir nokta olduğuna göre, koniğin dış merkez- 
liği kaçtır? 


AZ B) Ni o 


D)— E) 1 





sonuç yayınları 











4. Analitik düzlemde odağı F(-4, 2) ve doğrult- 


man doğrusu y --—3 olan konik P(-1,6) nok- 
tasından geçtiğine göre, koniğin dış merkezliği 
kaçtır? 

5 i 6 
A) — ap 
B)1 G) 


5 5 
D 2 2 
lg Rg 


5. Odağı F(3,-4) noktası doğrultmanı 


d:x—2y45-0 doğrusu olan bir konik veriliyor. 
Buna göre, koniğin odağından geçen ve doğrult- 
manını dik kesen doğrunun denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A)y*2x—-2-0 B)y-x4-5-0 
C)y*-2x43-0 D)y*:x4*2-0 
E)2y4x-5-0 


Odağı F(-3, 1) noktası doğrultmanı 
d:x—ys4-0 doğrusu olan bir konik veriliyor. 
Bu koniğin D noktasının koordinatları aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) (8,2) B)(-2,1) 


D) (1,3) 


0) (-3,1) 
E) (1,-3) 





i 
| 
z 
: 











ET EM — ar EE 


Analitik düzlemde doğrultman doğrusunun 
denklemi x-3, odak noktası F(1,—-2) vediş 


merkezliği z olan koniğin denklemi aşağıdaki- 


lerden hangisidir? 


A) 3x2 44y2—4x-16y 412-0 
B) 3x2 44y2-2x4 16y411-0 
G) 3x2 4 4y2 4 7x $ 12y 4 16-0 
D) 3x2 4 4y2 —-2x48y411-0 


E) 3x2 44y2—4x4 16y4 11-0 


Odak noktası F(2, —1), ekseni ile doğrultmanı- 
nın kesiştiği nokta D(4, -3) ve dış merkezliği 
1 olan koniğin |DFJ üzerindeki tepe noktasının 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 
A)(3,1) B) (2,3) C)(-3,1) 

D) (3,-2) E)(3,-1) 


Odak noktası F(—2, 3), ekseni ile doğrultmanı- 
nın kesiştiği nokta D(-3, 6) ve dış merkezliği 


5 olan doğrunun |DFJ dışındaki tepe noktasının 


koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 
B) (1,-2) 
D) (3, 1) 


A) (0,—1) C)(0,-—-3) 


E) (1,-3) 








sonuç yayınları 





1.C 2.D 3.B 4.E 5. A 6.C 7.B 8.D 





Test 


10. Odak noktası F(-2, 0), doğrultmanı x - O 
olan bir koniğin üzerindeki iki nokta P(1, 3) ve 
K(1, a) olduğuna göre, a kaçtır? 

A) -3 B)-1 Cc)0 D)1 E3 


11. Analitik düzlemde odak noktası F(2, -2) ve doğ- 
rultman doğrusunun denklemi 3X 4 4y4-4-0 
olan konik P(1, -3) noktasından geçmektedir. 
Buna göre, bu koniğin cinsi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 

A) Çember B) Hiperbol 
D) Parabol 


G) Elips 
E) Paralel iki doğru 


12. Odağı F(-4, 0) noktası ve |DFJ üzerinde olma- 
yan tepe noktasının koordinatları T(2, 0) olan 
konikte D(-6, 0) olduğuna göre, bu koniğin cin- 
si aşağıdakilerden hangisidir? 


G) Elips 
E) Kesişen iki doğru 


A) Hiperbol B) Parabol 
D) Çember 









9.C 10.A i1.B 12.C 











Parabol 


1. o Doğrultmanı x-—3 doğrusu ve köşesi 0(0,0) 
olan parabolün denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

A) y2 6x B) y?2 -8x 
D) x2-6y 


GC) y? > 12x 
E) xX2-12y 


2. Doğrultmanı x-5 doğrusu ve köşesi 0(0, 0) 
olan parabolün denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

A) y2 -—10x B) y? -20x GC) y? -—20x 
D) x2 - 10y E) x2 --20y 


3. o Doğrultmanı y-—4 ve odağı F(0, 4) olan pa- 
rabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) x2-8&y B) x2 16y 

D) y2 8x 


G) x2--16y 
E) y7- 16X 


4. Doğrultmanı y-6 ve odağı F(0,—6) olan pa- 
rabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) X-12y B)y?-12x C) xX--24y 
D) x2-24y E) y? -—24x 


a 





souuç yayınları 











Şekilde 
doğrultmanı » verilen 


grafiği ove 


parabolün denklemi 
aşağıdakilerden han- 


gisidir? 
A) x2-8y B) y2-—4x (GC) y>4x 
D) Xx —2y E) y2-8x 


Simetri ekseni y ekseni olan ve P(4, 1) nokta- 
sından geçen parabolün odak noktası aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) (0,4) B) (0,2) 


D) (4,0) 


C) (0,-4) 
E) (-4,0) 


F(0,-4) noktası ile y- 4 doğrusuna eşit uzak- 
lıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) xX2-8y B) y? >8x 
D) x2 - 16y 


GC) y? -—8x 
E) x7--16y 


P(1,a) noktası y? -8x parabolü üzerinde oldu- 
ğuna göre, a nin alacağı değerler çarpımı kaçtır? 


A) 16 B)-16 ©)8 D)-8 E4 


arma ea ERAY EA 











9. x2 4 16y-0 denklemiyle verilen parabolün doğ- 


rultmanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) y-8 B) y--8 


D) yz4 


C) x-8 
E) y--4 


10. x2-my parabolü üzerindeki bir nokta P(4, 1) 
olduğuna göre, bu parabolün odak noktası aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A) (4,0) B) (0,4) 


D) (0,-8) 


C) (0,-4) 
E) (8,0) 


11. Köşesi A(1, 2) ve doğrultmanı x -—3 olan 
parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (y—-2)2 > 16(x-1) 
B) (y—-2)78(x-1) 
“G) (y—-1)7 > 16(x-—2) 
D) (Y4-2X7-8(x-1) 
E) (y-4)7 > 16(x-2) 


12. Köşesi A(1, 2) ve doğrultmanı x-4 olan pa- 


rabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (y-2)7x8(x-1) 

B) (Y-2Y>-—12(x—1) 
CO) (Yı-2 7 -12(xX #1) 
D) (Y:2X--8(x-1) 
E) (-1)5>-12(y-2) 








sonuç yayınları 





1C2.C3.B 4.C 5.C 6.A 7. E 8.D 9.D 10.B it.A 12.B 13.C 14.A 15.D 16.D 








13. (x—3)7 - 16(y-— 1) denklemi ile verilen parabo- 
lün köşesi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (1.3) B) (3,4) 


'D) (-3,-1) 


C) (3,1) 
E) (-4,3) 


14. (x42)2-—4(y—2) denklemi ile verilen parabo- 
lün odağı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 42,1) B) (2,-2) 
D) (3,-1) 


C) (-2,4) 
E) (2,-4) 


15. x2—6x—4y45 -0 parabolün köşesi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


D) (3,-1) 


C) (-3,2) 
E) (1,3) 


16. x-—1 $ cos2t 


y2sint 
şeklinde ifade edilen parabolün denklemi aşağı- 


dakilerden hangisidir? 


A)y?2 4x B) y? -—4x 


D) y? --2x 


GC) y? 2x 
E) y? 8x 











Elips 








1. y Şekildeki (o elipsin 
SM A(7,0),A'(-7,0), 
| B(0,4), B'(0,—4) 
>x noktaları köşeleri 
Ss 7/9 
» yg ve F, F' odakları 
T B'(0, 4) olduğuna (göre, 
JPF| # |PF'İ kaç 
br dir? 
A)6 B)8 Cc) 12 D) 14 E) 16 


2. Odakları F(4,0) ve F'(-4,0) olan elipsin, ye- 
dek eksen uzunluğu 4v5 br olduğuna göre, 
asal eksen uzunluğu kaç br dir? 


A)10 B)12 © 14 D16 E18 


3. Asal eksen uzunluğu 10 br ve yedek eksen 
uzunluğu 6 br olup odakları x ekseni Üzerinde 
bulunan elipsin denklemi aşağıdakilerden hangi- 


sidir? 

A) Kal aa B) Xi 

o) KY a D) Yaaa 
8 Yek ei 


4. 4x2425y2-100 denklemi ile verilen elipsin asal 
eksen uzunluğu kaç br dir? 


A4 BE 08 D1o Hi? 








sonuç yayınları 














elipsinin odak noktalarından biri aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Co) (0,3) 
E) (0,-4) 


A) (3,0) B) (0,2) 


D) (-2,0) 


Odakları F(4, 0) ve F'(-4, 0) olan elipsin asal 
eksen uzunluğu 12 br olduğuna göre, elipsin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


y” xXx y 
İM im Xp 
J z6*207! B) 201157! 
gri YE 
Getz”! Byte 
2 Yy 
D 351207! 


Şekilde M ve N 
noktalarına uzak- 
lıkları toplamı 6 br 
olan P(x, y) nok- 
talarının geometrik 
yer denklemi aşa- 


> Yy 
— 
9 4 j 
y? x 
—4— 
9 5 
xy 
pe iy kai ii 
is 25 1 elipsinin dış merkezliği kaçtır? 
De 4 3 
A)—- B) — — — — 
iç, B, W (M “E; 





i 
: 
i 
.İ 
: 








> 2 
1 > —1 elipsinin basıklığı kaçtır? 
1 1 1 1 1 
Az Bı ©; De BB 


.10. x2 4 4y?-20 elipsinin x*y-5 teğetinin değme 


noktası aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (2,3) B) (4,1) 


D) (-4,-1) 


CO) (-1,4) 
E) (1,4) 


11. Parametrik denklemi 


x - 6cost 
yzaâsint 
- olan elipsin odakları arasındaki uzaklık kaç br 
dir? 
A2/5 Be G8 Das BYS 
la 
12. 8 * 4 —1 


elipsinin doğrultmanlarından biri aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) x-2 


B) x-4 
D) x-5. 


C) x--2 
E) x-8 





sonuç yayınları 








X y 
13. DA 115 7! 


denklemi ile verilen elipsin doğrultmanlarının 
arasındaki uzaklık kaç br dir? 


A12 B)14 ©16 D18 E20 


14. 4x2 ş y? - 16 elipsinin asal çemberi ile yedek 
çemberi arasında kalan alan kaç br? dir? 


A) 8x. B) 9x C)i2x D)14n &)15n 


15. 25(x 4 1)2 $ 16(y—2) - 400 elipsinin odakla- 
rından biri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (2,2) B) (-1,5) 


D) (2,-—-1) 


C) (4,2) 
E) (-4.-1) 


16. Odakları F(3, 2), F'(-3, 2) olan ve orijinden ge- 
çen elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 








xX y? x»> y 
— e — —4— 
7 B) 351 
2 
x W-2) Xx. 
Ya o Pa 
2 
x? (Yy-2) 
ya —1 
ig 4 








i 
: 
; 
i 
; 
i 
; 
İ 
; 
i 








Hiperbol 


AY Şekilde verilen hi- 


B(0, 3) 





sen uzunluğu kaç 
br dir? 


N ; İ 
7 
“e “a 
2 18'0,-3 


C)5 








DE BB 


Asal ekseni Xx ekseni, asal eksen uzunlu- 
ğu |JAA'| - 8 birim yedek eksen uzunluğu 
İBB'|-6 birim olan merkezil hiperbolün odak- 


lari arasındaki uzaklık kaç birimdir? 


A)6 B)8 C)9 D10 B15 
xXx ye 
144 7257 


hiperbolünün köşelerinden biri aşağıdakilerden 

hangisi olamaz? 

A) (12,0) B) (-12,0) 
D) (5,0) 


C) (0,5) 
E) (0,-5) 


Asal eksen uzunluğu 8 br ve odakları F'(-5, O) 
ile F(5, 0) olan hiperbolün denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


xX2 yi xXx y? 
Ye > — 
16 9 l P) 9 16 

x2 y? x2 y? 

Gb ei zc gi 
) 55 16 ) 25 9 i 
ği 
&) 20 16 l 


perbolün asal ek-. 





sonuç yayınları 











Odakları F'(-2, 0) ve F(2,0) olanve P(-2,3) 
noktasından geçen hiperbolün denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


y? xXx y? 
2 ——— — 
A) 721 B) 5-7-1 
y? xx y? 
ÇAM — —— — 
O) X-5 21 D) 7-2-1 
x a. 
E) 3 y —1 
Xx y 
36 16 


hiperbolün asimptot denklemlerinden biri aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


-2 -2 mek 
A) yazx B) y-7x C) yz p* 
3 1 
Dye ye X 
De 
25 4 


hiperbolünün asimptot denklemlerinden biri aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


ön 5 
yek eye x 


3 
A) yY- Xx 3 


1 1 
D —— e 
) y 5* E) y g* 


Odakları x ekseni üzerinde bulunan ve büyük 
eksen uzunluğu 6 br olan hiperbolün asimp- 


totları y —s2x olduğuna göre, yedek eksen 


uzunluğu kaç br dir? 


A16 B6 04 D3 pp? 








hiperbolünün bir odağının asimptotlarından biri- 
ne uzaklığı kaç br dir? 


A)1 B)2 o)3 D)4 E) 5 
Xx ye 
16 9 
hiperbolünün dış merkezliği kaçtır? 
5 4 2 i 3 
A) 7 B) 7 ©) > D) 6 E) 5 
. Parametrik denklemi 
xz83sec6 
yz4tan6 
olan hiperbolün odakları arasındaki uzaklık kaç 
br dir? 
A)6 B) 8 Cc)9 D) 10 E) 12 
a 
12 4 





hiperbolünün doğrultmanlarından biri aşağıdaki- 


lerden hangisidir? 
A) x-5 B) x-4 


D) x--2 


C) x>-1 
E) x--3 





sonuç yayınları 








13. 


14. 


15. 


16. 


i1E2.D3.D4.A5.A 6.B 7.C 8.D 9.C 10.A 11. 





Test 
XV bol tresi kaçtır? 
———— i ünün parametresi tır? 
25 10 1 hiperbolünün p etresi kaçtı 
A)1 B)2 0) 3 D) 4 E)5 


(x*5) (W-3) 
20 8 








denklemi ile verilen hiperbolün merkezi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) (-5,-3) B) (3,5) C) (-5,3) 
D) (5, -3) E) (3, -5) 
e 
o 7 


hiperbolünün doğrultman doğruları arasındaki 
uzaklık kaç birimdir? 


3 9 5 9 
> — 2 pe 5 
A) 2 B) 2 Cc) 2 ) 5 E) 
2 
64 36 


hiperbolünün F ve F' odaklarından geçen ve 
asal eksene dik doğrular hiperbolü - A, B, C, D 
noktalarında kesiyor. 


Buna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A45 B)J90 C)120 D)160 E)180 





D i2.E 138.D 14.C 15.B 16.B 








Çıknuş Sorular 


PARABOL 


1. x—y4s-2-0 doğrusu, y?” <-2px parabolüne 
teğet ise p nin değeri ne olmalıdır? 


A)-4 B-2 ge D3 BA 


(1956 - ÜSS) 


2. ya İx?-2x42 


parabolünün odağı aşağıdaki noktalardan hangi- 
sidir? 


A) (4,3) B) (4,-1) C) (4,4) 


el ğe 


(1967 — ÜSS) 


3. y? 8x parabolünün doğrultmanının denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x-0 B) y-2x C) x*2-0 
D) x—2-0 E) x-8 
(1970 - ÜSS) 


4. y?-6x parabolünün odağının apsisi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A)6 B) > 03 DD 


pjlw 


E)-3 


(1970 - ÜSS) 





sonuç yayınları 











y? -8x parabolünde y-2x-—4 denklemiile 
verilen kirişin orta noktası aşağıdakilerden han- 


— gisidir? 
A) (-3,1) B) (2,3) C) (3,2) 
D) (2,-3) E) (3,-2) 
(1972 - ÜSS) 
yz3x2—-6Xx41 


parabolünün odak noktası aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


21 . 23 , 23 
A 5-3 e 12 
25 , 29 
al iz Esi 
(1972 - ÜSS) 


Odağı F(2, 0) ve doğrultmanı x-2-0 olan 
parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) y? —2x B) y? -4x C) y?7-8x 
D) x -4y? E) x-8y? 
(1974 — ÜSS) 


pXİ 4 2Xxy -y2—x4y-0 


koniğinin bir parabol göstermesi için p nin de- 
ğeri ne olmalıdır? 


A)-1 Bo Ot D) 


w|W 


g2 


(1978 - ÜSS) 





Çıkmış Sorular 


10. 


11. 


12. 


y? - 6x parabolünün y-x 45 doğrusuna en 
yakın noktasının ordinatı aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

A)6 B)3 C)1 D)0 E) -6 


(1979 - ÜSS) 


Yy Xx —4Âx ve y-3x2 #x parabolünün kesim 
noktalarından ve (1, 0) noktasından geçen tür- 
deş (aynı türden) parabolün denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) 13x2 —13x—7y-0 
B) 13x2—-7x—3y-0 
C) 7x2 -6x-y-0 
D) 7x2 -7x-13-0 
E) 6x2—7x—-y-0 
(1995 - ÖYS) 


Y-x2 eğrisi üzerinde, P(-3, 0) noktasına en 
yakın olan noktanın apsisi kaçtır? 


A)4 B)3 o) 2 D-I B-2 
(1995 - ÖYS) 


y? --4x parabolünün x-2 doğrusuna göre 
simetriğinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) y?—4x B) y? -—4(x-—2) 
C) y?>-4(Xx 44) D) y?-2(x-4) 
E) y? -4(x-4) 


(2010 — LYS 1) 





sonuç yayınları 








30. 





ye X $x-2 
y--xX-x410 
parabollerinin kesim noktalarını birleştiren doğ- 


ru parçasını çap kabul eden çemberin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (x-5) siv-2f 2 
e) (447) siya - 2 
o) (41) syf 2 
o («İfa 8 
B (41) ayaz - 2 


(2012 - LYS) 


5.C 9.B 13.B 
6.B İ0A 


7.C 11.D 
8.C İ2.E 














Çıkmış Sorular 


3. 


ELİPS 
4x2 4 9y? -36 


elipsinin odaklarının koordinatları aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) (0, *vV5) B) (0, *vV10) 
GC) (*V10, 0) D) (4V5,0) 
E) (4/5, v5) 
(1966 - ÜSS) 
X2 4 Ay? 4 


elipsi ile bu elipsin asal dairesinin alan farkı kaçtır? 


A) B) 157 CO)2r D2,5n E)ğr 


(1967 — ÜSS) 


“ 16x2 4 36y? - 625 


elipsinin parametresi aşağıdakilerden hangisidir? 


50 50 25 25 9 
Ajg Bg 9g Diz Bg 
(1968 - ÜSS) 


9x2 » 49y? - 441 


elipsinin dış merkezliği aşağıdakilerden hangisi- 
dir? ; 


40 7 2/10 
A) Ti B) Ji GC) 7 
D) 7 » 


(1969 - ÜSS) 








sonuç yayınları 














9x2 4 25y2 — 225 
elipsinin odakları arasındaki uzaklık aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) 8 birim B) 9 birim G) 10 birim 
D) 12 birim E) 15 birim 
(1969 — ÜSS) 


Yandaki şekilde "Bir 
elips ile PO ye paralel 
kirişlerin orta noktaları" 
cümlesi gözönüne ali- 
nırsa aşağıdaki öner- 
melerden hangisi doğ- 
rudur? 


A) PO yedikbir çaptır. 

B) P odağından geçen bir kiriştir. 

C) P deki teğete paralel bir çaptır. 
D) P deki teğete paralel bir kiriştir. 


E) Böyle bir cümle düşünülemez. 


(1970 - ÜSS) 


Sabit bir noktaya ve sabit bir doğruya olan uzak- 
lıklarının oranı A -5 ile ifade edilen noktaların 


geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Çember B) Elips C) Hiperbol 
D) Doğru E) Parabol 
(1970 - ÜSS) 
4x2 4 9y? -36 


elipsinin doğrultman doğrulannın denklemleri aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


a) ll B) lr o) ll 
gl e 
D) x-5 eri 
(1971 — ÜSS) 





Çıknuş Sorular 


9g. 


10. 


11. 


Eksenleri koordinat eksenleri olan bir elipste, 
odağın bir teğet üzerindeki izdüşümü H(4, 3) 
noktasıdır. 


Bu elipsin büyük eksen uzunluğu aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A)2 B) 4 C)6 D)8 E) 10 


(1972 - ÜSS) 


4x2 4 25y? - 100 


elipsinin büyük eksen uzunluğu aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A)4 B)8 C)6 D)12 E)10 


(1973 - ÜSS) 


yz -Z x doğrusu, 16x? $ 36y? - 625 elipsinin 


bir köşegenidir. 


Eşlenik köşegeninin denklemi nedir? 


3 5 20 
A — — B  — e — 
)y 5* ) y ax X 57 X 
27 20 
D ir, EB ya — 
)Y 20 * YX 
(1974 - ÜSS) 








sonuç yayınları 








12. 


13. 


14. 














Şekildeki elipsin denklemi 


> y 


55 “7 16 zi 

ve odakları F', F dir. 

F'F çaplı çemberin M noktasındaki teğeti elip- 
sin A köşesinden geçtiğine göre, M noktasının 
apsisi nedir? 





11 9 7 4 3 
sn 'B — 
a 7 ) 5 Si 4 D) 3 2) 2 
2 ye (1982 - ÖYS) 
3 irc 1 elipsinde 
c.3 ğe 
a ve a-b-i 
olduğuna göre, b kaçtır? 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 
(1984 - ÖYS) 


4x2 4 9y? - 144 elipsinin 


D 7 Dz 
(1984 - ÖYS) 








İ 
i 
| 
| 
i 
i 





Çıkmış Sorular 


15. yxmx*5 doğrusu, 
9x2 4 25y2 — 225-0 


elipsine teğet olduğuna göre, m aşağıdakilerden 
hangisidir? 


AZ B) 2 gz? D)1 E)2 


(1995 - ÖYS) 


16. Büyük eksen köşeleri A(5, 0), A'(-5,0) olan ve 
D (<4, > noktasından geçen merkezil (stan- 


dart) elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


—*1y'zİ B) 


17. i 


C.Y) 





AÇ-3,0) Jo B(83,0) 


Şekilde verilen ABC üçgeninin (ACJ ve (BCJ 
ii 4 N — 
kenarlarının eğimleri çarpımı —g olduğuna göre, 


C köşesinin koordinatları aşağıdaki denklemler- 
den hangisini sağlar? 


e zl X V. 
Mg ) g1” 
xy? e 
ei Dk 
Gg ez 
Sİ 
Mig ig! 


(2009 - ÖSS Mat 2) 





sonuç yayınları 








18. 4x7 4y7-8kx441y436—0 
denklemi, aşağıda verilen k ve m değerlerinden 
hangisi için bir elips belirtir? 
A) k-0, m-2 B) k-2, m-3 
GC) kz-1, m1 D) k>—2, m0 


E) ks-2, ms1 


(2011 — LYS 1) 





| LD 4.C 7.B 10.E 13.B 16.C 

| 2.C 5A 8A ilE 14.C 17.D 

| 3.B 6.C 9E 12B 15.C 18.B | 
HİPERBOL 

1. 25x2 — 9y? — 225 


hiperbolünün iki asimptotu ile herhangi bir teğe- 
tinin meydana getirdiği üçgenin alanı aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) 225 birimkare B) 25 birimkare 
C) 7.5 birimkare D) 15 birimkare 
E) 9 birimkare 


(1968 - ÜSS) 


hiperbolünün asimptotlarıyla y -2 doğrusunun 
kesim noktaları aşağıdakilerden hangisidir? 


A 2k) m eker) 


o (Baklğa) » ğğa) 


E) (4,2); (3,2) 
(1974 — ÜSS) 





Çıkmış Sorılar 


9x2 — 25y? — 225 
hiperbolünün asimptotlarının ve y-3 doğrusu- 


nun oluşturduğu üçgenin alanı kaç birimkaredir? 


A)14 B)15 ©16 D18 B20 


(1998 - ÖYS) 


(<10, 0) ve (10, 0) noktalarına uzaklıkları farkı 
4410 olan noktalarırı geometrik yerinin derikle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 2x2-3y2-40 B) 2x2 43y2-80 
C) 2x2—3y2—80 D) 3x2 4 2y2-120 

E) 3x2 —2y2-120 








(2010 - LYS 1) 


xX24y2—-4 
çemberi ile xy — 1 hiperbolü kaç noktada kesi- 
şir? 


A4 B3 02 DA E)0 


(2011 - LYS 1) 


5.A 


sonuç yayınları 





KARIŞIK KONİKLER 
ax*-b 


—a'xsb' 
fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bir elipstir. 
C) Bir paraboldür. D) Bir çemberdir. 
E) Bir doğrudur. 


B) Bir hiperboldür. 


(1969 - ÜSS) 





a 
XxXE 
cosa 
yzbiga 


parametrik denklemi aşağıdaki eğrilerden hangi- 
sinin denklemidir? 


A) Doğru B) Elips C) Hiperbol 
D) Parabol E) Çember 
(1972 - ÜSS) 
Xx? —y?2 0 


aşağıdaki eğrilerden hangisinin denklemidir? 


A) Hiperbol B) Kesişen iki doğru 
GC) Elips D) Çember 
E) Nokta 
(1974 - ÜSS) 


Xİ —2XYy4y2—x4y0 
şeklinde verilen ikinci dereceden denklem aşağı- 
dakilerden hangisinin denklemidir? 


A) Kesişen iki doğru 
C) Bir elips 


B) Paralel iki doğru 

D) Bir çember 

E) Bir hiperbol 

(1995 - ÜSS) 











Çıkmış Sorular 


5. Xx -y2—-4x42y45-0 


denkleminin grafiği aşağıdakilerden hangisi ola- 
bilir? 











(1996 - ÖYS) 


sonuç yayınları 


| 1.B 2.C 3.B 4.B 5.E | 














